ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 

19 Ιανουάριου 2000 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Α7α/7765 

Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφου- 
μένων ιδ/των για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και 
κλάδους ασφάλισης ασθένειας καθώς και όλους τους 
δικαιούχους περίθαλψης «οικονομικά αδυνάτου και 
ανασφαλίστου». 


τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Δημοσίου 
και όλων των ασφαλιστικών φορέων ανεξάρτητα από την 
ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και όλους τους 
δικαιούχους περίθαλψης «οικονομικά αδυνάτου και ανα¬ 
σφαλίστου». (Άρθρο 23 του Ν. 2737/99) 

Ο συπληρωματικός κατάλογος έχει ως εξής: 

I. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΔ/ΤΩΝ 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, 

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ ,1τουάρθρου20τουΝ. 2458/97 
(ΦΕΚ Α' 15/14.2.97), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
23 του Ν. 2737/99 «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών 
και οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 174/27.8.99). 

2. Την υπ’ αριθ. οικ. 1749/4.11.98 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. 
Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φοίβο Ιωαννίδη» 
(ΦΕΚ Β 1171/11.11.98). 

3. Την αριθμ. 5803/13.11.98 Κοινή Απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους 
Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Νικόλαο Φαρμάκη και 
Θεόδωρο Κοτσώνη (ΦΕΚ 1178/13.11.98). 

4. Τα 2/97,2/98,1/99,2/99 και 3/99 δελτία τιμών φαρμά¬ 
κων του Υπουργείου Εμπορίου. 

5. Την από 16.12.1999 εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής 
κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμά¬ 
κων που συγκροτήθηκε με την ΔΥ1α/14275/97 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 
Δ1 α/18010/18.9.98 και Δ1 α/οικ. 22875/15.11.99 Υπουργι¬ 
κές αποφάσεις. 

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δενπροκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση του καταλόγου ιδιοσκευα¬ 
σμάτων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ21/οικ. 88 
(ΦΕΚ 24/Β723.1.98) όπως συμπληρωμένη και τροποποιη¬ 
μένη ισχύει με τις Α7/οικ. 9486 (1223,Β) και Α7/10124 
(1293, Β) υπουργικές αποφάσεις. 

Η εφαρμογή του καταλόγου συνταγογραφημένων φαρ¬ 
μάκων με τις συμπληρώσεις του είναι υποχρεωτική κατά 


ΑΒΒΟΒΙΟΝ ΒΙΟΜΕϋΙΟ 

ΑΜΒΡΟΧΟΕ ΗΥΩΡΟΟΗίΟΡΙΟΕ 
5ΥΒ 15ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧ125ΜΕ 


ΜΕϋΙΟΙΙΒ 


3ΥΒ 30ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧ125ΜΕ 

ΑΖ1 

ΑΟΕΜΥΟΙΝ 

ΕίΡΕΝ 


ΕίΡΕΝ 

ΟΕΡΑΜΑΝΩΟίΕ ΝΑΕΑΤΕ 



ΟΡ.ΡΟ.ΙΝύ 

1000ΜΘΛ/ΙΑΙ 

ΒΤΧίνίΑΕ 

ΛΑ21 

ΑΟΙΟΕΟνίΒ/ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ 

ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ 

ΝΟΥ 

Αοιαονιρ 




ΟΒ.ΕΧΤ.υδΕ 

5% 

ΤΙΙΒΧ2Θ 

ΔΑ41 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδΕ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 

ΔΑ41 

ΤΑΒ 

800ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ35 

ΛΔ12 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ25 

ΛΔ12 

ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70 

ΛΔ12 

ΑϋΑΕΑΤ 

ΒΑΥΕΡ1 


ΒΑΥΕΡ 

ΝΙΡΕΩΙΡΙΝΕ 




Ο.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


Ο.Ρ.Ρ.Ο.ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

ΚΘ7 


ΑΟϋΑΜΕΙΝ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ & υΡύΟΗΝ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ & ίΙΡϋΟΗΝ 
ΡΕΒΒΙΰ ΟΗίΟΒΙΩΕ ΗΕΧΑΗΥΰΡΑΤΕ, ΟΟΡΡΕΡ ΟΗίΟΩΙΡΕ ΰΙΗΥ- 
ΩΡΑΤΕ, 30ΩΙΩΜ ΕΟΙΟΒΙΩΕ, ΡΟΤΑ83ΐυΜ ΙΟΩΙΩΕ, ΟΗΒΟΜΙΟ 
ΟΗΕΟΒΙΩΕ ΗΕΧΑΗΥΩΡΑΤΕ, ΜΑΝΟΑΝΕ3Ε ΟΗΕΟΡΙΩΕ ΤΕΤΡΑΗΥ- 
ΩΡΑΤΕ, ΖΙΝΟ ΟΗΕΟΒΙΩΕ, 80ΩΙΩΜ ΜΟίΥΒΟΑΤΕ ΩΙΗΥΩΡΑΤΕ, 
30ΩΙΩΜ 3ΕΕΕΝΙΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥΩΡΑΤΕ 

ΙΝΤ30.ΙΝΡ ΙΝΤ50.ΙΝΡ ΒΤΧ20ΑΜΡΧ10ΜΕ ΘΗ26 


ΑϋΜΙΒΑί 

ΤΕΝΟΧΙΟΑΜ 
ΟΑΡ5 20ΜΘ/ΟΑΡ 


ΖΑΡΜΠΗ 


ΖΑΡΜΠΗ 


ΒΤΧ30 


ΜΑ7 

ΘΙΑΧΟ νΥΕΙΙΧΟΜΕ 


ΑΕΒΟίΙΝ ΘΙΑΧΟ 

3ΑίΒυΤΑΜΟΕ 3υίΡΑΤΕ 

Ρϋ.ΙΝΗ.ΜΟ 200ΜΟΘ/ϋΟ3ΕΤαινίαΧ60 ΒΙΙ5ΤΕΒ3 ΑΑ10 

ΑΡΕΟΤΟΝ ΗΕίΡ ΗΕΙΡ 

ΟΕΡΑαΟΡ 

ΟΑΡ3 500ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ12 

31Ι5Ρ 250ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ60ΜΙ ΛΑ21 
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ΑΡΕΝΟΧΙΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΟΙΡΡΟΡΕΟΧΑΟΙΝ ΗΥΟΡΟΟΗΕΟΗΙΩΕ ΜΟΝΟΗΥΩΗΑΤΕ 
ΤΑΒ 250ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΛΓ4 

Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. 

Χορηγείται μετά από αντιβιόγραμμα. 

ΑΡΕΟΟΕΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΝΙΜΕδυΕΙΩΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

ΑΘΕΕΜΙΝ Κ1_ΕνΑ ΚΙΕνΑ 

ΟΕΤΙΡΙΖΙΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 

ΑΙϋΟΕ ΡΑΡίΜΑΝΙΟ ΡΑΡίΜΑΝΙΟ 

ΜΕΡΕΝΑΜΙΟΑΟΙΩ 

ΟΒΑί.δϋΒΡ 50ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ125ΜΕ ΜΑ6 

ΑΚΒΑΤΟΕ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΝΑβυΜΕΤΟΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ85 

ΑΕΟΙΤΟΝ ΚΕΕνΑ ΚΕΕνΑ 

ΟΑΕΟΙΤΟΝΙΝ, 3ΑΕΜΟΝ 

ΙΝύ.δΟΕ 100ΐυ/ΜΕ ΒΤΧ5ΑΜΡ6Χ1ΜΕ 

ΙΝύ.δΟΕ 50ΐυ/ΜΕ ΒΤΧ5ΑΜΡ6Χ1ΜΕ 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ ΙΟΟΙΕΙ/ϋΟδΕ ΡΕΧ0,9ΜΕ(7όθδΘδ) + 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΓ70 

ΑΕϋΕδΟΝΙΤ ΑΟΟΕΙΕΖΕ ΗΕΕΡ 

ΒυΩΕδΟΝΙϋΕ 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 50ΜΟΘ/ϋΟδΕ ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋΟδΕδ) ΡΒ22 

ΑΕΕΝ0Α3Τ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 

ΝΙΜΕδυίΙΩΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

ΑΕΕΝ3ΤΠΑΝ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ ΗΥΩΗΟΟΗΕΟΡΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 

ΑΕΕΝΖΑΝΤΥΕ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 

ΑΖΕΕΑΙΟΑΟΙΩ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙ3Ε 20% ΤυΒΧ30Θ ΔΤ67 

ΑΕΕΕΒΟΟϋΟνίδ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΟΡΟΜΟΟΕΙΟΑΤΕ 300ΙΙΙΜ 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 2% ΡΕΧ26ΜΕ(18ϋΟδΕδ) ΡΒ28 

ΑΕΡΗΑϋΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΜΙΝΕΡΒΑ 

ΡΑΝΙΤΙϋΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20(ΡΟΙΕδ 2X10) ΠΒ4 

ΑΕΡΗΑΘΑΝ ΑΕΕΕΒΘΑΝ ΑΕ\/ΙΑ 

ΒΡΙΜΟΝΙΩΙΝΕ ΤΑΡΤΡΑΤΕ 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 0.2 %(\Λ//ν) ΡΕΧ5ΜΕ ΦΔ21 

ΑΜΒΒΟΜΥΟ ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 

ΑΜΒΒΟΧΟΕ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΩΕ 

δΥΒ 30ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ125ΜΕ ΑΖ1 

ΑΜΕΟΒΑΝ ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 

ΟΕΜΡΙΒΒΟΖΙΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΚΝ5 

ΑΜΕΙΝΟΝ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 

ΝΑβυΜΕΤΟΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ85 

ΑΜΙΚΑΝ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 

ΑΜΙΚΑΟΙΝ δυίΕΑΤΕ 

ΙΝύ.δΟΕ 500ΜΘ/2ΜΕ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ2ΜΕ ΛΑ6 

ΑΜΟΟΕΤΙΝ ΒΕΜΕϋΙΝΑ ΒΕΜΕϋΙΝΑ 

ΝΙΜΕδυίΙΩΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 


ΑΝΑΝϋΒΟΝ ΗΟΕΟΗδΤΜΑΒΙΟΝ ΒΟΕΙδδΕΕ 
ΗΟΕΟΗδΤ ΜΑΒΙΟΝ ΒΟϋδδΕΕ 

ΝϋυΤΑΜΙΩΕ 

ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΖΑ50 

ΑΝΑΡΒΟΧ δΥΝΤΕΧ ΜΙΝΕΡΒΑ 

ΝΑΡΒΟΧΕΝ δΟΩΐυΜ 

Ο.ΤΑΒ 550ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ30 

ΑΝΡΕΒ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 

ΝΑβυΜΕΤΟΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ85 

ΑΝΤΙΒΑΟΙΝ ΕΕΡΕΝ ΕΕΡΕΝ 

ΟΕΡΤΡΙΑΧΟΝΕδΟΩΐυΜ ΤΒΙδΕδΟυΐΗΥΩΒΑΤΕ 
Ρδ.ΙΝύ.δΟΕ 1000ΜΟ/νΐΑΕ(ΙΜ) ΒΤΧΐνΐΑΕ+1ΑΜΡΧ3,5ΜΕδ 
Ρδ.ΙΝώδΟΕ 1000ΜΘ/νΐΑΕ (IV) ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΑΜΡΧΙΟΜΕδΟ 
Ρϋ.δΟΕ.ΙΝΡ 2000ΜΘΛ/ΙΑΕ (IV ΙΝΡ) ΒΤΧίνίΑΕ ΛΑ23 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΑΝΤΙΕΙΡΙϋ ΚΕΕνΑ ΚΕΕνΑ 

ΟΕΜΡΙΒΒΟΖΙΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΚΝ5 

ΑΝΤΙΡΒΕΧ ΕΕΡΕΝ ΕΕΡΕΝ ΑΕ 

ΕΝΑΕΑΡΒΙΕ ΜΑΕΕΑΤΕ 

ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΚΘ41 

ΑΝΤΙ5 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 

ΒυΤΑΜΙΒΑΤΕ ΟΙΤΡΑΤΕ 

δΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΒΟΤΤΕΕΧ200ΜΕ ΑΗ2 

ΑΟνΑ νΕΕΚΑ νΕΕΚΑ 

ΒΑΝΙΤΙΩΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΰΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΠΒ4 

ΑΡΟΟΗΒΑΕΕΝ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 

ΑΜΒΒΟΧΟΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 

δΥΒ 30ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ125ΜΕ ΑΖ1 

ΑΡΟΤΕΕ ΕΙΝΙ-ΡΡΙΑΒΜΑ ΕΙΝΙ-ΡΡΙΑΒΜΑ 

ΡΑΒΑΟΕΤΑΜΟί 

Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΝΗ23 

ΑΡΒΟνΕΕ δΑΝΟΡίννίΝΤΗΒΟΡ 

δΑΝΟΡΙ ΡΗΑΒΜΑ ΒΒΙδΤΟΕ ΜΥΕΒδ δΟυΐΒΒ 
ΙΒΒΕδΑΒΤΑΝ 

ΤΑΒ 150 ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

ΤΑΒ 300 ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

ΤΑΒ 75 ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΚΘ80 

ΑΒΙΟΕΡΤ ΕΙδΑΙ ΟΟ ΡΡΙΖΕΒ 

ΩΟΝΕΡΕΖΙΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕ ΟΒΙΩΕ 
Ο.ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΝΤ42 

ΑΒΙΜΙϋΕΧ ΖΕΝΕΟΑ ΟΑΝΑ 

ΑΝΑδΤΗΟΖΟίΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 1 ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΖΑ52 

Με ένδειξη «αντιμετώπιση προχωρημένου καρκίνου του μαστού 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, στις οποίες η νόσος επιδεινώ¬ 
θηκε μετά από θεραπεία με ταμοξιφαίνη ή άλλα αντι-οιστρογόνα». 

ΑΒΤΙΟΕΟΧ υΝΙ-ΡΗΑΡ!ΜΑ υΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 

ΗΥΩΒΟΧΟΟΟΒΑΕΑΜΙΝ ΑΟΕΤΑ ΤΕ 

ΙΝύ.δΟΕ 1ΜΘ/2ΜΕ ΒΤΧ3ΑΜΡΧ2ΜΕ ΘΑ20 

Α5ΑΟΟΕ ΤΙΕΕΟΤΤδ ΦΑΡΑΝ 

ΜΕδΑΕΑΖΙΝΕ 

ΕΝΕΜΑ 4Θ/6ΙΝΘΕΕ ϋΟδΕ ΒΤΧ7ΡΕΧ100ΜΕ ΠΕ30 

ΑδΑΕΑΖΙΝΕ/ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ ΜΕϋΙΟΗΡΙΟΜ 

ΜΕδΑΕΑΖΙΝΕ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΠΕ30 

Α5ΤΗΜΟΤΒΑΤ υΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ υΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 

δΑΕΒυΤΑΜΟΕ δυΕΕΑΤΕ 

δΥΒ 2ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ150ΜΕ ΑΑ10 
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ΑΤΑΟΑΝϋ Α5ΤΒΑ Α5ΤΒΑ 

ΟΑΝΩΕ3ΑΡΤΑΝ ΟΙΕΕΧΕΤΙΕ 
ΤΑΒ 4ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 

ΤΑΒ 8ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 

ΤΑΒ 16ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 ΚΘ80 

ΑΕΙΘΜΕΝΤΙΝ ΒΕΕΟΗΑΜ ΘΒΟΕΙΡ 5ΜΠΉ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΑΜΟΧΙΟΙΕΕΙΝ ΤΡΙΕΙΥΩΡΑΤΕ, ΟΕΑνυΕΑΝΑΤΕ ΡΟΤΑ33ΐυΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ (875+ 125)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ8 

ΡΟ.ΟΒΑ.5ΕΙ5 (400+57)ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ70ΜΕ ΛΑ14 

ΑνΟΝΕΧ ΒΙΟΘΕΝ ΘΕΝΕ3Ι3 ΡΗΑΒΜΑ 
ΙΝΤΕΡΕΕΡΟΝ ΒΕΤΑ-1Α 

Ρ5.ΙΝύ.50Ε 30ΜΟ(6Χ10ΙΕΙ)Λ/ΙΑΕ ΒΤΧ4νΐΑί3+4ΡΡ.3ΥΡ ΗΘ41 
Με ένδειξη «για την θεραπεία περιπατητικών ασθενών με υπο- 
τροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση. Να διακόπτεται σε ασθενείς 
που αναπτύσσουν προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση». 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙϋ/ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙΩ 

0Β.ΕΧΤ.ΕΙ3Ε 20% ΤΕΙΒΧ30Θ ΔΤ67 

ΑΖΕΕϋΕΒΜ ΚΙ_ΕνΑ ΚΕΕνΑ 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙΩ 

0Β.ΕΧΤ.ΕΙ3Ε 20% ΤυΒΧ30Θ ΔΤ67 

ΒΑΕΝΟΧ ΜΕΝΑΡΙΝΙ ΘΕΙΙϋΟΤΤΙ 

ΕΑΟΙΰΙΡΙΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 4ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 ΚΘ72 

ΒΑΝΑϋΒΟΧΙΝ ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 

ΟΕΕΑΤΡΙΖΙΝΕ ΡΡΟΡΥΕΕΝΕ ΟΕΥΟΟΕΑΤΕ 
0ΑΡ3 500ΜΘ ΒΤΧ12 

Ρϋ.ΟΒ.3ΕΙ3Ρ 500ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ60ΜΕ ΛΑ21 

ΒΕΝΕΡΙΧ ΘΕΝ.ΙΝ3Τ. ΟΡΕϋΒΟΡΕ ΘΕΝ.ΙΝ3Τ.ΟΡ ΕΙΙΒΟΡΕ 
ΝΟΝΑΟΟΟ ΑΕΕΑ 

Ρ5.ΙΝύ.50Ε 1000ΐυ/10Μ1_νΐΑΙ_ ΒΤΧίνίΑΕτ ΐνΐΑίΧ10Μί3 
Ρ5.ΙΝύ.50Ε 250ΐυ/5Μί ΒΤΧίνίΑΕτ ΐνΐΑΕΧ5ΜΕ50 

Ρ5.ΙΝύ.50Ε 500ΐυ/5Μί ΒΤΧΐνΐΑΙ+ΐνΐΑΙΧ5Μ130 ΚΜ82 
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών). 

ΒΕΒΙΡΕΑ3Τ Ρ ΟΕΝΤΕΟΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 

ΕΙΕΙΜΑΝ ΡΕΑ8ΜΑ ΡΡΟΤΕΙΝ ΕΡΑΟΤΙΟΝ (ΕΙΒΡΙΝΟΟΕΝ), 
ΟίΟΤΤΙΝΟ ΕΙΕΙΜΑΝ ΡΡΟΤΕΙΝ ΡΕΑ3ΜΑ ΕΡΑΟΤΙΟΝ (ΕΑΟΤΟΡ XIII), 
ΑΡΡΟΤΙΝΙΝ ΕΡΟΜ ΒΟνίΝΕ ΕυΝΟ, ΤΗΡΟΜΒΙΝ, ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΗΕΟ- 
ΡΙΩΕ ΟΙΗΥΟΡΑΤΕ 
ΤΙδ.Αϋ.ΕΙΟ 0.5Μί ΒΤΧ[ΒΤΑ: 

(00ΜΒΙ-3ΕΤ ΙΧ2νΐΑί3+ΟΟΜΒΙ-3ΕΤ ΙΙΧ2νΐΑΕ3) 

+ ΒΤ 1 3ΕΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΙ5.ΑΟ.ΕΙΟ 1 Μί ΒΤΧ[ΒΤΑ: 

(00ΜΒΙ-3ΕΤ ΙΧ2νίΑί3+ΟΟΜΒΙ-3ΕΤ ΙΙΧ2νΐΑΕ5) 

+ ΒΤ 1 3ΕΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΙ3.ΑΟ.ϋΟ 3Μί ΒΤΧ[ΒΤΑ: 

(ΟΟΜΒΙ-3ΕΤ ΙΧ2νΐΑίδ+ΟΟΜΒΙ-3ΕΤ ΙΙΧ2νΐΑ1_3) 

+ ΒΤ 1 3ΕΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΜ84 

Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών). 

ΒΕΤΑνίΧ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΒΕΙΤΑΜΙΡΑΤΕ ΟΙΤΡΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΙ ΡίΧ200Μί ΑΗ2 

ΒΙΡΙΖΕϋ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ ΙΑ3Ι3 

ΒΙΕΟΝΑΖΟΕΕ 

0Β.ΕΧΤ.ΕΙ3Ε 1% ΒΤΧ1ΤΙΙΒΧ15Θ 

Ρϋ.ΕΧΤ.ΕΙ3 1% ΒΤΧ1ΡΙΧ20Θ ΔΑ24 

ΒΙΡΟΝ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΒΙΕΟΝΑΖΟΕΕ 

0Β.ΕΧΤ.ΕΙ3Ε 1% ΤυΒΧ15Θ ΔΑ24 

ΒΙΟδΟΝΙϋΕ ΒΙΟΜΕϋΙΟ ίΑΒ. ΒΙ03ΥΝΤΗΕ 

ΒΕΙ0Ε30ΝΙ0Ε 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 50ΜΟΘ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋ03Ε3) ΡΒ22 

ΒΙΟΧΙϋΟΕ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ 

ΝΙΜΕ8υΕΙΩΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 


ΒΕΕΖΑΜΟΝΤ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 

ΟΕΤΙΡΙΖΙΝΕ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΩΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 

ΒΟΕΕΙΝΟΕ νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 

ΕΟΡΑΤΑΩΙΝΕ 

3ΥΒ 5ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ120ΜΕ 

ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 

ΒΟΝΑΤΟΕ-Β οουρ ΟΟΕΙΡ 

ΕΕΕΙΡΒΙΡΡΟΕΕΝ 

Ο.ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ1ΡΕΧ30 ΜΑ30 

ΒΟΤΑϋΕΒΜ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΜΕϋ.3ΗΑΜΡ 2% ΡΕΧ180ΜΕ ΔΑ24 

ΒΒΟΝΑΕΙϋΕ ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. 5ΥΝΤΕΧ 

ΕΕΕΙΝΙ30ΕΙΰΕ ΗΕΜΙΗΥΩΡΑΤΕ 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ (με αεροθάλαμο) 250ΜΟΘ/ϋΟ3Ε 

ΡΕΧ6ΜΕ(120 ϋ03Ε3) ΑΑ50 

ΒΒΟΝΑΕΙϋΕ ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. 3ΥΝΤΕΧ 

ΕΕΕΙΝΙ30ΕΙ0Ε ΗΕΜΙΗΥΩΡΑΤΕ 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ (χωρίς αεροθάλαμο) 250ΜΟΘ/ΟΟ3Ε 

ΡΕΧ6ΜΕ(120ϋΟ3Ε5)ΑΑ50 

ΒΕΙϋΕδΑΝ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΒΕΙ0Ε80ΝΙΩΕ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙ3Ε 0.025% ΤΕΙΒΧ50Θ ΔΓ13 

ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙ3Ε 0.025% ΤυΒΧΙΟΟΘ ΔΓ13 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 50ΜΟΘ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋ05Ε3) ΡΒ22 

ΜΌ.ΝΑ5.3Ρ 100ΜΟΘ/ϋ03ΕΡΕΧ10ΜΕ(2000 05Ε3) ΡΒ22 

ΒυΝΑΡΟΝ ΙΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ϋΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 

ΑΜΒΡΟΧΟΕ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΟΕ 

3ΥΒ 15ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ125ΜΕ 

3ΥΒ 30ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ125ΜΕ ΑΖ1 

ΒυνΑδΤΙΝ ΕΕΡΕΝ ΕΕΡΕΝ 

ΒΕΙΤΑΜΙΡΑΤΕ ΟΙΤΡΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΙ ΡΕΧ200ΜΕ ΑΗ2 

ΟΑΕΕΥΧ 3Ρ ΕΙύΒΟΡΕ 3ΕΟϋυ3 

ΩΟΧΟΡΕΙΒΙΟΙΝ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΩΕ 

ΙΝύ.ΟΟ.ΙΝΡ 2ΜΘ/ΜΕ ΐνίΑίΧΙΟΜί ΖΑ30 

Με ένδειξη «μόνο σε ασθενείς με σάρκωμα Κεροεί σε σύνδρομο 
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (Α1ϋ5)». 

ΟΑΕΟΙΡΟΕΙΝ ΚΙΕνΑ ΚΕΕνΑ 

ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΕΟΕΙΝΑΤΕ 

ΤΑΒ 15ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΖΕ1 

ΟΑΕΟΟ ΕΙ3ΑΡΗΑΒΜΑ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 

ΟΑΕΟΙΤΟΝΙΝ, 3ΑΕΜΟΝ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100Ιϋ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ1,8ΜΕ(14ϋ03Ε3) ΜΓ70 

ΟΑΕ3ΥΝΑΒ ΒΗΟΝΕ ΡΟΕΙΕΕΝΟ ΒΟΒΕΒ ΒΗΟΝΕ ΡΟΕΙΕΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 
ΟΑΕΟΙΤΟΝΙΝ, 3ΑΕΜΟΝ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ100ΙΕΙ/ΟΟ3Ε ΒΤΧ7Μ0Ν0003ΕΡΕ(Χ7ϋ03Ε3) 
ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ100ΐυ/003Ε ΒΤΧ14ΜΟΝ0003ΕΡΕ(14ϋ03Ε3) 
ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ100ΙΕΙ/ΟΟ3Ε ΒΤΧ28ΜΟΝΟΟ.ΡΕ(28003Ε3) ΜΓ70 

ΟΑΜΡΤΟ ΚΑΒΕΙ3ΗΙΚΙ ΚΑΙ3ΗΑ ΥΑΚΕΙΕΤ 

ΒΗΟΝΕ ΡΟΕΙΕΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 
ΙΡΙΝΟΤΕΟΑΝ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΟΕ ΤΡΙΗΥΩΡΑΤΕ 
ΙΝύ.ΟΟ.ΙΝΡ 40ΜΘ/2ΜΕ ΒΤΧ1 (Ν/ΙΑΕΧ2ΜΕ) 

ΙΝύ.ΟΟ.ΙΝΡ 100ΜΘ/5ΜΕ ΒΤΧ1 (Ν/ΙΑΕΧ5ΜΕ) ΖΑ8 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΟΑΒΒΟΡΕΑΤΙΝ/ΕΒΕννΕ ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ ΕΠΕ 

ΟΑΡΒΟΡΕΑΤΙΝ 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 50ΜΘ/5ΜΕ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ5ΜΕ 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 150ΜΘ/15ΜΕ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ15ΜΕ 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 450ΜΘ/45ΜΕ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ45ΜΕ ΖΑ8 

ΟΑΒΝΙϋΟδΕ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΕΕνΟΟΑΡΝΙΤΙΝΕ 

0Β.30Ε.3ϋ 1Θ/10ΜΕ ΒΤΧ10ΡΕ ΚΤ7 
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ΟΑδΟϋΕΧ ΖΕΝΕΟΑ ΟΑΝΑ 

ΒΙΟΑΟΙΤΑΜΙΩΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 


ΟΕΒΒΑΟΙΙ ΒΟΗΕΒΙΝΟΕΒΙΝΟ. ΟΒΟΟΙϋδ 

ΡΙΒΑΟΕΤΑΜ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 1200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

0ΒΑ1.301 10/5ΜΙ ΡΙΧ150ΜΕ 


ΟΕΡΑΝΥί ΦΑΡΑΝ 

ΟΙ8ΑΡΒΙΟΕ ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ 
ΟΒ.3ίΙ3Ρ 5ΜΟ/5ΜΕ 

ΤΑΒ 5ΜΟ/ΤΑΒ 

ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 


ΦΑΡΑΝ 

ΡΙΧ200ΜΕ 

ΒΤΧ30 

ΒΤΧ50 


ΖΑ50 


ΝΤ40 


ΠΙ6 


ΟΕΡΤΒΙΑΧΟΝΕ/ΗΕΧΑί ΗΕΧΑί 

ΟΕΕΤΒΙΑΧΟΝΕ ΒΟΩΙ υ Μ ΤΒΙ8Ε80υΐΗΥΟΒΑΤΕ 

ΟΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 1000ΜΟ/3.5ΜΙ νΐΑΙ ΙΜ ΒΤΧΐνΐΑΙ+ΐνΐΑίΧ3,5ΜΙΛΑ23 

Νοσοκομειακή χρήση. 


ΟΕίίΟΕΡΤ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 

ΜΥΟΟΡΗΕΝΟίΑΤΕ ΜΟΕΕΤΙί 

ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΗΘ11 


ΟΕίίυνίδΟ ΑίίΕΡΘΑΝ ΑίνίΑ 

0ΑΒΜΕίίΟ8Ε 30ΩΐυΜ 

ΕΥΌΒΟ.δΟί 1.0%νν/ν ΒΤΧ303ϋΟΧ0.4Μί ΦΤ7 


ΟΕΒΙΙΧΙΜ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 

ΟΕΡΟΒΟΧΙΜΕ 8001υΜ 

Ρϋ.ΙΝϋ.301 750ΜΟΛ/ΙΑΕ ΒΤΧίνίΑί ΛΑ21 

ΟΕΤΙΒΑΜ 3ΡΕ0ΙΡΑΡ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ ΗΥϋΒΟ ΟΗίΟΒΙϋΕ/ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 


ΟϋΝΙΜΙΧ Ν14Ο30Ε ΟίΙΝΤΕΟ ΒΑΧΤΕΒ 

ίΕυΟΙΝΕ,ΡΗΕΝΥίΑίΑΝΙΝΕ, ί-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ, ΕΥ3ΙΝΕ Α8 ΗΥ- 
ΟΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ, 30ίΕυθΙΝΕ, νΑΕΙΝΕ, ΗΙ3ΤΙΩΙΝΕ, ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ, 
ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε-ΑΕΑΝΙΝΕ, ΑΒβΙΝΙΝΕ, βίΥΟΙΝΕ, ΡΒΟίΙΝΕ,ί- 
8ΕΒΙΝΕ, ΤΥΒ08ΙΝΕ,800ΐυΜ ΑΟΕΤΑΤΕ ΤΒΙΗΥΟΒΑΤΕ,δΟΟίυΜ 
ΡΗ03ΡΗΑΤΕ ΩΙΒΑ8Ι0, 80ΩΐυΜ ΟΗίΟΒΙΟΕ ΗΕΧΑΗΥΩΒΑΤΕ, 
0ΕΧΤΒ03Ε(βίυ008Ε) ΑΝΗΥΩΡΟίΙδ, ΟΑίΟΐυΜ ΟΗίΟΒΙΟΕ 01- 
ΗΥΟΒΑΤΕ. 

ΙΝϋ.δΟί (8,5+30)%ϋίΙΑί-ΒΑΟ 

(ΙΟΟΟγπΙΑΜΙΝ + 1 ΟΟΟΜγπΙΟΙ-ΥΟ) ΘΘ12 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΟϋΝΙΜΙΧ Ν17035 ΟίΙΝΤΕΟ ΒΑΧΤΕΒ 

ίΕΟΟΙΝΕ,ΡΗΕΝΥίΑίΑΝΙΝΕ, ί-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ, ΕΥ3ΙΝΕ Α8 ΗΥ- 
ΟΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ, Ι80ίΕυ0ΙΝΕ, νΑίΙΝΕ, ΗΙ8ΤΙΩΙΝΕ, ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ, 
ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, ί-ΑίΑΝΙΝΕ,ΑΒβΙΝΙΝΕ, βίΥΟΙΝΕ, ΡΒΟίΙΝΕ, ί- 
3ΕΒΙΝΕ, ΤΥΒ03ΙΝΕ, 80ΩΐυΜ ΑΟΕΤΑΤΕ ΤΒΙΗΥΩΒΑΤΕ, 80ΩΙΙΙΜ 
ΡΗ03ΡΗΑΤΕ ΩΙΒΑ8ΙΟ, ΒΟΟΙίΙΜ ΟΗίΟΒΙΟΕ ΗΕΧΑΗΥΩΒΑΤΕ, 
0ΕΧΤΒ03Ε(βίυ003Ε) ΑΝΗΥΩΒΟίΙΒ, ΟΑίΟΙΟΜ ΟΗίΟΒΙΟΕ Ο/- 
ΗΥΟΒΑΤΕ. 

ΙΝϋ.δΟί (10+35)% ϋίΙΑί-ΒΑΟ 

(1 ΟΟΟγπΙΑΜΙΝ +1 ΟΟΟΜγπΙ01_ΥΟ) ΘΘ12 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΟϋΝΙΜΙΧ Ν9020Ε ΟϋΝΤΕΟ ΒΑΧΤΕΒ 

ίΕίΙΟΙΝΕ,ΡΗΕΝΥίΑίΑΝΙΝΕ, ί-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ, ίΥ3ΙΝΕ Α8 ΗΥ- 
ΟΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ, Ι80ίΕίΙΟΙΝΕ, νΑίΙΝΕ, ΗΙ3ΤΙΟΙΝΕ, ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ, 
ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, ί-ΑίΑΝΙΝΕ, ΑΒβΙΝΙΝΕ, βίΥΟΙΝΕ, ΡΒΟίΙΝΕ,ί- 
3ΕΒΙΝΕ, ΤΥΒ08ΙΝΕ, ΒΟΟΙίΙΜ ΑΟΕΤΑΤΕ ΤΒΙΗΥΟΒΑΤΕ, ΒΟΟΙίΙΜ 
ΡΗ03ΡΗΑΤΕ ΩΙΒΑ8ΙΟ, 80010Μ ΟΗίΟΒΙΟΕ ΗΕΧΑΗΥΟΒΑΤΕ, 
ΟΕΧΤΒΟ3Ε(βίυ0Ο8Ε) ΑΝΗΥ0Β008, ΟΑίΟΐυΜ ΟΗίΟΒΙΟΕ 01- 
ΗΥΟΒΑΤΕ. 

ΙΝϋ.δΟί (5,5+20)% ΟίΙΑί-ΒΑΟ(ΙΟΟΟΜί) ΘΘ12 

Νοσοκομειακή χρήση. 


ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ/ΗΕΧΑί ΗΕΧΑί 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΟΗΕΜΙίΑΙΟ ΙΑ3Ι5 

ΑΖΕίΑΙΟΑΟΙΟ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙδΕ 20% 


ΒΤΧ20 ΗΔ19 

ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 

ΤυΒΧ30Ο ΔΤ67 


ΟΗΕΜΙδΟίν ΙΑ3Ι5 ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 

ΒυΤΑΜΙΒΑΤΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΟ/5ΜΙ ΡίΧ200Μί ΑΗ2 


ΟΗΕΜΙδυυϋΕ ΙΑ3Ι3 
ΝΙΜΕ80ΕΙ0Ε 

ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 

ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ 


ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 

ΒΤΧ20 

ΒΤΧ30 ΜΑ87 


ΟΗΒΙΒυΤΑΝ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 

ΒυΤΑΜΙΒΑΤΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΟ/5ΜΙ ΡίΧ200Μί ΑΗ2 


ΟΙΡΒΟΧΙΝ ΒΑΥΕΒ ΒΑΥΕΒ 

ΟΙΡΒΟΕίΟΧΑΟΙΝ ίΑΟΤΑΤΕ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 400ΜΟ/200ΜΙ \/ΙΑί ΒΤΧΐνΐΑίΧ200Μί ΛΓ4 
Νοσοκομειακή χρήση. 

ΟΙδΑΡΒΙϋΕ/ΗΕΧΑί ΗΕΧΑί 

ΟΙ8ΑΡΒΙΟΕ ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ 
ΟΒΑί.3υ3Ρ 5ΜΟ/5ΜΙ ΡίΧ200Μί 

ΤΑΒ 5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΠΙ6 


ΟΙδ-ΡίΑΤΙΝΙϋΜ/ΕΒΕΙ/νΕ 

018-ΡίΑΤΙΝυΜ 
ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 0.5ΜΟ/ΜΕ 
ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 0.5ΜΟ/ΜΙ 
ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 0.5ΜΟ/ΜΕ 


ΕΒΕΝΛ/Ε ΡΗΑΒΜΑΝΕί 

ΒΤΧΐνΐΑίΧ20Μί 
ΒΤΧΐνΐΑίΧ50Μί 
ΒΤΧΙΥΙΑίΧΙΟΟΜί ΖΑ8 


ΟΙδΡίΑΤΥί ίΑΒΟΒΑΤΟΙΒΕ ΒΟΟΕΒ ΒΕίίΟΝ 

ΒΗΟΝΕ ΡΟϋίΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 

018-ΡίΑΤΙΝυΜ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΙΟΜΟ/ΙΟΜίνίΑί ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 50ΜΟ/50ΜίνΐΑί ΒΤΧ1ΥΙΑίΧ50Μί ΖΑ8 


ΟίΙΝΟίΕΙΟ ΟίΙΝΤΕΟ ΟΙΙΝΤΕΟ ΡΑΒ. 

80ΥΑ ΟΙί, βίΥΟΕΒΟί, Εββ ίΕΟΙΤΗΙΝ, ΟίΐνΕ ΟΙί 
ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 20%\Α//ν ΒΟΟΤΤίΕΧΙΟΟΜΙ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 20%\Α//ν ΒΟΤΤΙΕΧ250ΜΕ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 20%\Α//ν ΒΟΤΤΙΕΧ500ΜΙ ΘΘ20 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΟϋΝΟΜΕί Ν7-1000 ΒΑΧΤΕΒ ΙΝΤ. ΟΙΙΝΤΕΟ ΡΑΒΕΝΤΕΒΑί 
50ΥΑ ΟΙί, Εββ ΡΗ08ΡΗΟΕΙΡΙ08, βίΥΟΕΒΟί, 

80ΩΐυΜ ΟίΕΑΤΕ, 8001υΜ ΗΥΟΒΟΧΙΩΕ 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 20%ΤΒΙΡίΕ-ΒΑΟΧ2ί(800Μί+800Μί+400ΜΙ) ΘΘ31 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΟϋΟνΥί ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ 

ΝΙΜΕΒΟίΙΟΕ 

ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

ΟϋΡΟδΤΑΤ ΡΗΑΒΜΑΝΕί ΡΗΑΒΜΑΟΕϋΤΙΟΑίδ 3.Α 
ΟΕΜΕΙΒΒ08Ιί 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΚΝ5 

ΟίΟΡΙΧΟί ίίΙΝϋΒΕΟΚ ίίΙΝϋΒΕΟΚ 

ΖυΟίΟΡΕΝΤΗΙΧΟί ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΟΙΙΥ.ΙΝϋ 50ΜΟ/1ΜΙ ΒΤχΙΑΜΡχΙΜΙ 

ΟΙΙΥ.ΙΝϋ 100ΜΟ/2ΜΙ ΒΤχ1ΑΜΡχ2Μί ΝΒ4 

ΟΟϋΙΜΙΝ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΒυΤΑΜΙΒΑΤΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΟ/5ΜΙ ΡίΧ200Μί ΑΗ2 

ΟΟΜΒίνΐΒ ΟίΑΧΟ ΟίΑΧΟ 

ίΑνίΜυΟΙΝΕ, ΖΙΟΟνΟΩΙΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ (150+300)ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ6Χ10ΒΙΙ3ΤΕΒ ΛΔ2 

ΟΟΜΤΑΝ ΝΟνΑΒΤΙδ ΝΟνΑΒΤΙδ 

ΕΝΤΑΟΑΡΟΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 200ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 ΝΖ18 

ΟΟΒΙΙΒΙΝ ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 

ίΕνΟΟΑΒΝΙΤΙΝΕ 

ΟΒ.δΟί.δϋ ΙΟ/ΙΟΜί ΒΤΧ10ΡΙΧ10ΜΙ ΚΤ7 
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ΟΟνΟΟΕΡ-Ν ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 

ΟΕΡΙΧΙΜΕ ΤΒ1ΗΥΟΒΑΤΕ 

Ρϋ.ΟΒΑ.ΒίΙδ 100ΜΘ/5ΜΕ ΡΙΧ50ΜΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ4 ΛΑ23 

Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. 

Χορηγείται μετά από αντιβιόγραμμα. 

ΟΡΕΟΝ(25000) ΒΟΐνΑΥ ΒΟΐνΑΥ 

ΡΑΝΟΒΕΑΤΙΝ (ΕΙΡΑ3Ε, ΑΜΥΕΑ3Ε, ΡΒΟΤΕΑ3Ε) 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 25000 + 18000+1000 υ ΒΤΧ50 ΠΗ1 

Με περιορισμό στην ένδειξη «μόνο για ινοκυστική νόσο». 

ΟΒΙΧίνΑΝ ΜΕΒ0Κ3ΗΑΒΡ νΐΑΝΕΧ 

ΙΝΩΙΝΑνίΡ 3υίΕΑΤΕ 

ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΡΕΧ180 ΛΔ2 

Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμ¬ 
φωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων). 

ΟΡΟίΙΟΙΝ ΚΙΕνΑ ΚΕΕνΑ 

ΟΒΟΜΟΟΕΥΟΑΤΕ 30ΩΐυΜ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 2% ΡΙΧ26ΜΙ ΡΒ28 

ΕΥΌΒ0.30ί 4% ΡΕΧ10ΜΕ ΦΒ6 

ΟΥΟίΟνίΡΑΝ/ΜΕϋΙΟΗΡΟΜ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 

Αοιαονιρ 

ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ25 

ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ70 ΛΔ12 

ϋΑΒΟΝϋΑ ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 

ίΕυΡΡΟΡΕΕΙΝ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ίΥ.ΙΝύ.δίΙΒ 11.25ΜΘ/νΐΑΕ ΒΤΧ1ΚΙΤ ΖΑ47 

ϋΑίΙΝΟΧΟΜΕ ΝΕΧ3ΤΑΒ ΝΕΧ3ΤΑΒ 

ϋΑίΙΝΟΡίυΒίαΝ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

ΙΝύ.ΟΟ.ΙΝΡ 50ΜΘ/25ΜΕ ΒΤΧΐνΐΑίΧ25Μί ΖΑ30 

Νοσοκομειακή χρήση. 

Με ένδειξη «μόνο σε ασθενείς με σάρκωμα Καροεί σε σύνδρομο 
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (Α1ϋ3)». 

ϋΕΟίΟΡΟΝ ΡΗΑΒΜΑΝΕί ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ 

ΩΙΟίΟΕΕΝΑΟ 30ΩΐυΜ 

ΕΥΌΒ0.301 0.1% ΡίΧ5Μί 

ΕΥ.301.30 0.4ΜΘ/Γποη.ρίρ. ΒΤΧ20Χ0,4ΜΙ ΦΒ5 

ϋΕΡΟΝ ΒΒΙ3ΤΟΕ-ΜΥΕΒ3 30ΕΙΙΒ ΒΒΒΙ3ΤΟΙ-ΜΥΕΒ3 30ΕΙΙΒΒ 
ΡΑΒΑΟΕΤΑΜΟί 

ΟΒ.30Ό 100ΜΘ/ΜΕ ΡΕΧ30ΜΕ ΝΗ23 

ϋΕνίΧ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 

ΒίΙΤΑΜΙΒΑΤΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ200ΜΕ ΑΗ2 

0ΕΧΤΠΟ3Ε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΟΕΧΤΒΟ3Ε(ΟϋΙ0Ο3Ε) ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

5% 

ΒΑΘΧ50ΜΕ 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

5% 

ΒΟΤΤΙΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

10% 

ΒΑΘΧ250ΜΙ 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

10% 

ΒΑΘΧ500ΜΙ 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

10% 

ΒΑΘΧ1000ΜΕ 


ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 

10% 

ΒΟΤΤΙΕΧΙΟΟΜΙ 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΙΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 


ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 

35% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

35% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΟΜί 

ΘΗ10 

ϋΙΑΒΕΡΑΡ 

ΕΙΡΕΝ 

ΕίΡΕΝ ΑΕ 


ΟΕΙΒΕΝΟΕΑΜΙΩΕ 



ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΕΖ21 

ϋΙΕΡΤΙΝΑ 

ΡΟΙΙ 

ΦΑΡΜΑΝΕΛ 


ΟΙΗΥΟΒΟΕΒΟΟΟΒΙ3ΤΙΝΕ ΜΕ8ΥΕΑΤΕ 


ΤΑΒ 

6ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΚΙ 7 

ϋΙΡΜΕϋΟί 

ΦΑΡΑΝ 

ΦΑΡΑΝ 


ίΟΒΑΤΑΟΙΝΕ 




ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

ΗΔ1 

ϋΙΟνΑΝ 

ΝΟΥΑΒΤΙ3 ΝΟΥΑΒΤΙ3 


νΑΕ3ΑΒΤΑΝ 




ΟΑΡ3 

80ΜΟ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 

ΚΘ80 


ϋΙΡΕΝ ΕΕΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

ΰϋΤΙΑΖΕΜ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 


ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

180ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ28 


ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

240ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 


ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 

300ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 

ΚΘ74 

ϋΙΡΕΡΤίνΕΝ 

ΡΒΕ3ΕΝΙί)3 

ΡΒΕ3ΕΝΙίΙ3 


Ν(2)-Ε-ΑΕΑΝΥΕ-Ε-ΟΕΕΙΤΑΜΙΝΕ 



ΙΝύ.ΟΟ.ΙΝΡ 

20% 

ΡίΧΙΟΟΜί 

ΘΘ11 

Νοσοκομειακή χρήση. 



ϋΙΡΡίνΑΝ 

ΡΒΟΡΟΕΟΕ 

ΖΕΝΕΟΑ 

ΟΑΝΑ 


ΙΝύ.ΕΜί) 

ΙΝύ.ΕΜ 2% 

ΡίΧ50Μί 

ΝΙ37 

Νοσοκομειακή χρήση. 



0Ι300ΡΙ0 

ΝΙΜΕ3υυθΕ 

ΒΒ03 

ΒΒ03 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΜΑ87 

0Ο3ΑΜΟΝΤ 

ΟΕΜΕΙΒΒΟΖΙί 

ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 

ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΚΝ5 


ΡΟΧΟΡυΒΙΟΙΝ ΗΥΟΡΟΟΗίΟΡΙΟΕ/ΕΒΕννΕ 

ΡΗΑΒΜΑΝΕίΕΠΕ 
ΟΟΧΟΒΕΙΒΙΟΙΝ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 
ΙΝΤ30.ΙΝΡ 10ΜΘ/5ΜΙ νΐΑί ΒΤΧίνίΑίΧδΜί 
ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 50ΜΘ/25ΜΙνΐΑί ΒΤΧΐνΐΑΙΧ25Μί ΖΑ30 

ΟΟΧΟΡυΒΙΝ ρηαβμαοηεμιε οηεμιρηαβμ 

ΟΟΧΟΒΕΙΒΙΟΙΝ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

ΙΝύ.301 10ΜΘ/5ΜΐνΐΑΙ ΒΤΧ10νΐΑ13Χ5ΜΙ 

ΙΝύ.301 50ΜΘ/25ΜΐνΐΑΙ ΒΤΧ10νΐΑ13Χ25Μί ΖΑ30 

ϋΒΑίΕΝ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 

ΕΤΙΟΒΟΝΑΤΕ 013001υΜ 

ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΟΑΡ3 400ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 ΜΓ71 

ϋΡΑ3ΡΙΡ-ΡΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΑΟΕΤΥΕ3ΑΕΙΟΥΕΑΤΕ ΕΥ3ΙΝΕ 

Ρ0.0Β.3ϋ 900(500)ΜΘ/3ΑΟΗΕΤ ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 
Ρ0.0Β.3ϋ 1800(1000)ΜΘ/3ΑΟΗΕΤ ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 ΝΗ20 

ϋΡΟΡΙίΤΙΜ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΤΙΜΟΕΟΕ ΜΑΕΕΑΤΕ, ΡΙΕΟΟΑΒΡΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

ΕΥΌΒ0.301 (0,5 + 1)% ΡΙΧ5ΜΕ ΦΔ28 

Ε0Τ03ΡΑ3Μ0Ε ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΜΕ3ΑΕΑΖΙΝΕ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΠΕ30 

ΕϋΡΙΟΥί ΗΕ13ΙΝΝ ΗΕΑΙΤΗΟΑΒΕ ΑΙΙΕΝ 

ΝΙΜΕ3υυθΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

ΕΙΡΕί ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΒΕΤΑΧΟΕΟΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

ΕΥΌΒ.301 0,5% ΡΙΧ5ΜΙ ΦΔ25 

ΕίΙΤΥΡΑΝ ΤΑΚΕϋΑ νΐΑΝΕΧ 

ΕΕΕΙΡΒΟΒΕΕΙΝ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ίΥ.ΙΝύ.δίΙΒ 11.25ΜΘ/νΐΑί ΒΤΧ1ΚΙΤ ΖΑ47 

ΕΕΚ03ΤΟΡ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
ΟΜΕΡΒΑΖΟΕΕ 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 20ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 ΠΒ6 

ΕίΤΙΝΑ ΒΑΥΕΒ ΕΙΡΕΝ 

ΟΕΒΐνΑ8ΤΑΤΙΝ 300ΐυΜ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 100ΜΟΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 200ΜΟΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΟΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΚΝ1 

ΕΜΕϋΑί ΝΟΒΜΑ ΝΟΒΜΑ 

ΜΕΤΒΟΝΙΟΑΖΟΕΕ 

ΙΝΤ30.ΙΝΡ 500ΜΘ/100ΜΙ νΐΑί ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜΙ ΛΓ3 

ΕΜΕΤ03ΤΟΡ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 

ΜΕΟϋΖΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 

ΤΑΒ 30ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΝΘ10 
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ΕΜΤΗΕΧΑΤΕ ΡΗΑΒΜΑΟΗΕΜΙΕ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜ 

ΜΕΤΗΟΤΗΕΧΑΤΕ 

ΙΝύ.30ί 5ΜΘ/2ΜίνΐΑί ΒΤΧ25νΐΑί3Χ2Μί 

ΙΝύ.30ί 50ΜΘ/2ΜίνΐΑί ΒΤΧ25νΐΑί3Χ2Μί ΖΑ2 

ΕΡίνίΚ ΘίΑΧΟ ΘίΑΧΟ 

ίΑΜίνυΰΙΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΡΙΧ60 

0ΒΑί.30ί ΙΟΜΘ/Μί ΡίΧ240Μί ΛΔ2 

Νοσοκομειακή χρήση. 

Με ένδειξη «σε συνδυασμό με άλλους αντιρετροϊκούς παράγο¬ 
ντες για την θεραπεία ενηλίκων και παιδιών ηλικίας άνω των 12 
ετών με ΡΙΐν-λοίμωξη και προϊούσα ανοσολογική ανεπάρκεια 
(αριθμός κυττάρων 0ϋ4+ μικρότερος ή ίσος δΟΟ/ιηιτιθ)». 

ΕΡΠΕΧ ύΑΝ33ΕΝ-ΟΙΙ_ΑΘ ύΑΝ33ΕΝ-0ΙίΑΘ 

ΕΕΙΥΤΗΕΙΟΡΟΙΕΤΙΝ ΗίΙΜΑΝ, ΡΙΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 
ΙΝύ.30ί 4000 Ιϋ/0.4Μ1_ ΡΡ.3ΥΒ ΒΤΧ6ΡΡ.3ΥΒ.Χ0.4Μί ΘΑ35 
Νοσοκομειακή χρήση (σε κέντρα αιμοκάθαρσης, ογκολογικά, αι¬ 
ματολογικά, νεογνολογικά και σύμφωνα με την υπ αριθμ. 
Α7/οικ.809/ΦΕΚ1227/16.6.99 εγκύκλιο Υπ.Υγείας και Πρόνοιας). 

ΕΡδΙίΑΤ οουρ ΟΟίΙΡ 

ΒίΙδΡΙΕΙΟΝΕ ΗΥΟΒΟ ΟΗί ΟΒΙϋΕ 

ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΝΑΙ 9 

ΕΒννίΝΑδΕ ΜΙΟΒΟΒΙΟίΟΘΙΟΑί ΒΕ3ΕΑΒ0 ΙΡ3ΕΝ 

Α8ΡΑΒΑΟΙΝΑ8Ε 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 10000 ΐυΛ/ΙΑί ΒΤΧ20νΐΑί3 ΖΑ36 

Νοσοκομειακή χρήση. 

Ε5ΕΙ.ΑΝ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 

ΟΜΕΡΒΑΖΟΕΕ 

ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 ΠΒ6 

Ε5ΜΕΒΟΝ ΤΗΕΒΙΑΚ ΟΒΘΑΝΟΝ ΤΕΚΝΙΚΑ 

ροουροΝίυΜ ββομιωε 

ΙΝύ.30ί ΙΟΟΜΘ/ΙΟΜί ΒΤΧ10νΐΑί3 ΧΙΟΜί ΝΙ45 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΕδΟΝΙϋΕ ΚίΕνΑ ΚίΕνΑ 

ΒίΙΰΕδΟΝΙΩΕ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ΙΙ3Ε 0.025% ΤίΙΒΧ50Θ ΔΓ13 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 50 Μ0/ϋ03Ε ΡίΧ10Μί(2000 03Ε5) ΡΒ22 

Ε5ΤΡΑΘΟ Μ Β ΤΤ5 Ν ΟνΑΒΤΙ 3 Ν ΟνΑΒΤΙ 3 

ΕδΤΡΙΑΩΙΟί, Ε8ΤΒΑΩΙΟΕ+ ΝΟΡΕΤΗΙ8ΤΕΒΟΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 
ΤΤ3 α) ΤΤ3 50ΜΟΘ/24ΗΒ3, 

β)ΤΤ3 (50ΜΟΘ + 0.25ΜΘ/24Η) 

ΒΤΧ4συστήματα 

(α) (Ε3ΤΒΑΩΕΒΜ ΤΤ3) σε 4 βαοάθΐδ + 
ΒΤΧ4συστήματα 

(β) (Ε3ΤΒΑΘΕ3Τ ΤΤ3) σε 4 δαοάθίδ ΕΓ64 

ΕΤΙϋΡΟΝ ΡΗΑΒΜΑΝΕί ΡΗΑΒΜΑΝΕί 

ΕΤΙΩΡΟΝΑΤΕ ΟΙδΟΩΙίΙΜ 


ΟΑΡ3 

200ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 



ΟΑΡ3 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 


ΜΓ71 

ΕτίΡίυδ 

ΖΗΚΙΔΗΣ 


ΖΗΚΙΔΗΣ 


ΕΤΙΰΕΙΟΝΑΤΕ ΩΙδΟΩΐυΜ 




ΟΑΡ3 

400ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ30 


ΜΓ71 

ΕΤΟΡΟδΙϋΕ/ΕΒΕννΕ 


ΡΗΑΒΜΑΝΕί 

ΕΤΟΡ08ΙΩΕ 





ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

100ΜΘ/5ΜίνΐΑί 

ΒΤΧίνίΑίΧδΜί 

ΖΑ37 

ΕΥΙ5ΤΑ 

ΕίΙ ίΙίίΥ 


ΕίΙ ίΙίίΥ 


ΕΙΑίΟΧΙΕΕΝΕ ΗΥΩΕΙΟΟΗίΟΡΙΙΟΕ 



Ρ.Ο.ΤΑΒ 

60ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


ΕΓ17 

ΕΧΕίΟΝ 

Ν Ο ΥΑΒΤΙ3 


ΝΟΥΑΒΤΙ3 


ΗΙΥΑ8ΤΙΟΜΙΝΕ ΗΥΩΕΙΟΟΕΝΤΑΤΡΑΤΕ 



ΟΑΡ3 

1.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 



ΟΑΡ3 

3ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 



ΟΑΡ3 

4.5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 



ΟΑΡ3 

6ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ28 


ΝΤ42 


ΕΧΤΡΑΒΟϋΝΕ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΝΑΝΩΒΟίΟΝΕΩΕΟΑΝΟΑΤΕ 

ΟΙίΥ.ΙΝύ 200ΜΘ/2ΜίνΐΑί ΒΤΧ3νΐΑί3Χ2Μί ΕΓ88 

Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. 

ΕΥΕΘίΟΡ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΩΙΟίΟΕΕΝΑΟ δΟΰΙίΙΜ 

ΕΥ.30ί.3ϋ 0,1% ΒΤΧ20ΡίΧ0,4Μί 

ΕΥΌΒ0.30ί 0.1% ΡίΧ5Μί ΦΒ5 

ΡΑΟΤΟΡνΐΙΙ/ΒΙΟΤΕ5Τ5ϋΗ ΒΙΟΤΕ3Τ ΙΟΝΙΟΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΑΟΤΟΡΙVII 1:0 (ΕΡΕΕΖΕ ΩΒΙΕΰ ΗίΙΜΑΝ ΟΟΑβίΙίΑΤΙΟΝ ΡΑΟΤΟΡ) 
ΙΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 250ΙίΙ/5ΜίνΐΑί ΐνΐΑίΧ250ΐυ +ΐνίΑί 
ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 500ΐυ/10ΜΙ_νΐΑΙ_ ΐνΐΑίΧ500ΐυ + ΐνΐΑίΧ10 
ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ ΙΟΟΟίυ/ΙΟΜίνίΑί ΐνίΑίΧΙΟΟΟΙϋ + ΐνίΑΕ ΚΜ82 
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών). 

ΡΑΜΟΤΙϋΙΝΕ/νΕίΚΑ ΗΕίίΑ5 νΕίΚΑ 

ΕΑΜΟΤΙΩΙΝΕ 

Ρ.Θ.ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΠΒ4 

ΡΕϋΟΕΕΝ νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 

ΟΑίΟΐυΜ ΕΟίΙΝΑΤΕ 

ΤΑΒ 15ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΖΕ1 

ΡΕΜΑΡΑ ΝΟΝ/ΑΒΤΙ3 ΝθνΑΒΤΙ3 

ΕΕΤΒΟΖΟίΕ 

Ρ.Θ.ΤΑΒ 2.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΖΑ52 

Με ένδειξη «θεραπεία προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε 
γυναίκες με φυσική ή τεχνητά προκληθείσα εμμηνόπαυση μετά 
από υποτροπή ή εξέλιξη της νόσου, που έχουν υποβληθεί προ¬ 
γενέστερα σε θεραπεία με αντι-οιστρογόνα». 

ΡΕΜΙΝΟΡίΕΧ ΑΘΘϋΕΖΕ ΜΕΟΙΘΕΙ3 

ΕΤΙΩΡΙΟΝΑΤΕ ΰΙδΟΟίυΜ 

ΘΑΡ3 400ΜΘ/ΘΑΡ ΒΤΧ30 ΜΓ71 

ΡΕΝΟΘίΟΡ ΚίΙΝΘΕ ΡΗΑΒΜΑ ΡΗΑΒΜΑΝΕί 

ΩΙΟίΟΕΕΝΑΟ 80ΰΐυΜ 

ΘΟΝ.Β.ΘΑΡ3 75ΜΘ(Ε.Θ.ΘΒΑ 25ΜΘ 

ΘΟΝ.Β.ΘΒΑ 50ΜΘ)/ΘΑΡ3 ΒΤΧ30 

ΡΙΟΑίΟί ΒΙΟΜΕϋΙΘΑ-ΘΗΕΜΙΘΑ ΒΙΟΜΕϋΙΘΑ-ΘΗΕΜΙΘΑ 
ΕίΙΟΟΝΑΖΟίΕ 

ΘΑΡ3 100ΜΘ ΒΤΧ7 ΛΒ40 

ΡίΙΧΟΤΙϋΕ ΘίΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Α/ΕίίΘΟΜΕ 

ΕίίΙΤΙΟΑδΟΝΕ ΡΒΟΡΙΟΝΑΤΕ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 50ΜΟ/ϋΟ3Ε ΡίΧ16Θ(120 ϋ03Ε3) ΡΒ22 
ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 50ΜΟΘ/ϋΟ3Ε ΡίΧ120ϋΟ3Ε3(10.2Θ) ΑΑ5 
ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 125Μ0Θ/003Ε ΡίΧ120ϋΟ3Ε3(10.29) ΑΑ5 
ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 250ΜΟΘ/ΟΟ3Ε ΡίΧ120ϋΟ3Ε3(10.2Θ) ΑΑ5 

ΡίΟΟΟδΤΟΡ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΝΙΜΕδίΙίΙΩΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΜΑ87 

ΡίυΡΟΡΤΙΘ ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ 

ΕίίΙΡΙΒΙΡΡΙΟΕΕΝ δΟΩΙίΙΜ 

ΕΥΌΒ0.30ί 0.03% ΡίΧ5Μί ΦΒ5 

ΡΟίΙΜΕΝΤ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 

ΟΑίΟΐυΜ ΕΟίΙΝΑΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥΩΒΑΤΕ 

ΟΑΡ3 15ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ10 ΖΕ1 

ΡΟίΙΝΑΤΟ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΟΑίΟΙίΙΜ ΕΟίΙΝΑΤΕ 
Ρϋ.ΟΒ.30 15ΜΘ/3ΙΝΘίΕϋ03Ε 
ΒΤΧ10\/ΙΑί(ΔΙΧΩΡΑ)Χ8Μί ΖΕ1 

ΤΑΒ 15ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΖΕ1 

ΡΟίΜΙΟΟΡ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 

ΟΑίΟΐυΜ ΕΟίΙΝΑΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥΩΒΑΤΕ 

ΟΑΡ3 15ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ10 ΖΕ1 

ΡΟΝΟΑΜΙί 3ΑΝΟΡΙ ΒΕΜΕΚ 

ΟΜΟΟΟΝΑΖΟίΕ ΝΙΤΡΙΑΤΕ 

ΟΒ.ΕΧ.ίΙ3Ε 1% ΤΕΙΒΧ30Θ ΔΑ24 
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ΡΟΒΑϋΙί ΝΟνΑΒΤΙδ ΝΟνΑΒΤΙδ 

ΕΟΒΜΟΤΕΒΟΕ ΕΝ Μ ΑΠΑΤΕ 

ΑΡ3.ΙΝΗ 12ΜΟΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 ΑΑ11 

ΡΟΒΟΙίΕΝ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕ0ΙΡΑΒ 

ΑΖΕΕΑΙΟΑΟΙΩ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙδΕ 20% ΤΙΙΒΧ30Θ ΔΤ67 

ΡΟΒΤΟνΑδΕ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 

3Α0ΕΙΙΝΑνΐΗ 

ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ180 ΛΔ2 

Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμ¬ 
φωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων). 

ΡΟΧΟίΙΝ ΘΑΡ ΘΑΡ 

ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΕΟΕΙΝΑΤΕ 

ΤΑΒ 15ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΖΕ1 

ΡΒυΤΕΝΟΒ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΕΕνΟΟΑΒΝΙΤΙΝΕ 

ΟΒ.δΟί.δϋ ΙΟΟΟΜΘ/ΙΟΜίδΙΝ.ϋΟδΕ ΒΤΧΙΟΡίΧΙΟΜί ΚΤ7 

ΡυείϋΙΝ ίΕΟ ίΕΟ 

Ρί/5/Ο/ΟΛΟ/Ο 

ΕΥΌΒΟ.δϋδ 1% ΒΤΧ12ΡίΑ3Τ.υΝ.Χ0.2Θ ΦΑ17 

ΡυΟΕΝΤΙΝ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

αμοχιοιειν+οεα\/ειεανιο αοιω 

3ίΙ3Ρ (125+31,25ΜΘ)/5Μί ΡίΧβΟΜί 

31Ι3Ρ (250 + 62,5)ΜΘ/5Μί ΡίΧβΟΜί ΛΑ1 

ΡίΙΝΟΙϋΕΒΜ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΒΙΕΟΝΑΖΟΕΕ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ί)3Ε 1% ΤυΒΧ15Θ ΔΑ24 

ΘΑΒΙΤΒΙί ΝΟνΟ ΝΟΒϋΙδΚ 3ΑΝΟΡΙ ννίΝΤΗΒΟΡ 

ΤΙΑΟΑΒΙΝΕΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ (ΜΟΝΟΗΥΟΒΑΤΕ) 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 15ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΝΕ20 

Μεπεριορισμό στην ένδειξη «ως συμπληρωματική αγωγή για την 
θεραπεία των εστιακών κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενί¬ 
κευση, οι οποίες δεν ελέγχονται με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμα¬ 
κα. Π ρέπει να χορηγείται μόνο σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω 
των 12 ετών». 

ΟΑΜΜΑ νΕΝΙΝ Ρ ΟΕΝΤΕΟΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 

ΐΜΜυΝοαοΒυυΝ ΗυΜΑΝ νοβμαε 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 2.5Θ/νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑί+ΐνΐΑίΧ50Μί ΗΑ47 
Νοσοκομειακή χρήση. 

ΟΑΜΜΑΟΑΒΟ 30 ΒΑΧΤΕΒΙΝΤ. ΒΑΧΤΕΒ 

ΙΜΜΕΙΝΟΟΕΟΒΕΙΕΙΝ ΗΩΜΑΝ νοβμαε 
ίΥ.ΡΟ.ΙΝύ 2.50/νΐΑί ΒΤΧ(ΐνΐΑίΧ2,5Θ + 3Οίν50Μί IV) 
ίΥ.ΡΟ.ΙΝύ 50/ΒΟΤΤίΕ ΒΤΧ(1ΒΟΤΤίΕΧ5Θ+δΟίν 96 Μί IV) 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 10Θ/ΒΟΤΤίΕΒΤΧ(1ΒΟΤΤίΕΧ10Θ + δΟίν 192 Μί IV) 
Νοσοκομειακή χρήση. 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ0.5Θ/ΒΟΤΤίΕΒΤΧ(ΐνΐΑίΧΟ,5Θ + 30ίν ΙΟΜίΐν) ΗΑ47 

ΟΑΡΒΟΧΕΝ ΘΑΡ ΘΑΡ 

ΒΑΝΙΤΙΟΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΠΒ4 

ΟΑΒΑΡΕΡ3ΙΝ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 

ΤΒΙΜΕΒΕΙΤΙΝΕ ΜΑΕΕΑΤΕ 

0ΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ30 ΠΓ2 

αΑδΤΒίσοί μεοιοηβομ μεοιοηβομ 

ΟΙ8ΑΡΒΙΩΕ ΜΟΝΟΗΥΟΒΑΤΕ 

ΟΒΑί.δυδΡ ΙΜΘ/Μί ΡίΧ200Μί 

ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΠΙ6 

ΟΑδΤΒΟίΕΝΕ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΟΙΜΕΤΙΩΙΝΕ 

ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΠΒ4 

αΐίυσορ δΟίνΑΥ δΟίνΑΥ 

ΩΟΡΑΜΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

ΙΝνίΟΟ.ΙΝΡ 50ΜΘ/5Μί ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5Μί ΚΓ3 

Νοσοκομειακή χρήση. 


ΟίΙΑΝΙΜΟΝ ΤΒΟΡΟΝ \Α/ΕΒΚΕ ΜΕΝΑΒΙΝΙ 
ΒΕΝΡΕΒΙΩΟΕ 

ΤΑΒ3 1.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤχ20 ΝΒ2 

ΘίΙΟΕΒΟίΟ ΜΙΟΒΟΟίΙδΜΙ ίΑΒ. Α.δΕίίΑ ΜΕϋΙΡίΑΝΤδ 
ΟΕΥΟΕΒΙΝ 

ΕΝΕΜΑ 2,25Θ/3Μί ΡίΧ3 ΠΔ76 

ΘίίΙΟΑΟΕΝ ΝΟνΟ ΝΟΒϋΙδΚ ΝΟνΟ ΝΟΒϋΙδΚ 

ΟίυΟΑΟΟΝ (ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ) ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 1ΜΘ(1ΐυ)/νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑί+ ΐνίΑίΧΙ ΜίδΟ ΕΖ3 

ΘΒΑΝίΙίΟΚΙΝΕ ΑΜΘΕΝ ΒΟΟΗΕ 

ΕΙΕΟΒΑ3ΤΙΜ 

ΙΝύ.δΟί 30Μϋ(300ΜΟΘ)/1Μί ΒΤΧ1 ΡΡ.3ΥΒΧ1 Μί 
ΙΝύ.δΟί 48Μί)/1,6ΜίΡΡ.3ΥΒ ΒΤΧ1 ΡΡ.3ΥΒ.Χ1,6Μί ΘΑ32 
Νοσοκομειακή χρήση. 

Θ-ΗΕνΜ ΘΑΡ ΘΑΡ 

ΝΙΜΕ3ΕΙΕΙΟΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

ΗΑϋίΙΝΟί ΗΕίΡ ΗΕίΡ 

ΕίυΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 100ΜΘ/50Μί νΐΑί ΒΤΧ1 νΐΑίΧ50Μί ΛΒ4 

ΗΑΜΙίΤΟδΙΝ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΟΕΤΕΒΙΖΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 

ΗΕίΙΟΟΒΑΟΤΕΒ ΤΕ3ΤΙΝΡΑΙ ΝΕΟΡΑΒΑΝ 

130-υΠΕΑ (ΗΕΕΙΟΟΒΑΟΤΕΒ ΤΕ3Τ) 

Ρ.ϋ.ΟΒ.30 75 ΜΘ/νΑ3Ε ΒΤΧ1 νΑδΕΧΙΟ Μί ΧΑ84 

Με περιορισμό οτην ένδειξη «μόνο μετά από συνταγή γαστρε- 
ντερολόγου για την ίπ νίνο διάγνωση της γαστροδωδεκαδακτυ- 
λικής λοίμωξης από ΗθΝοοΙο331θγ ΡγΙοΓί. Η δοκιμασία πρέπει να 
διενεργηθεί υπό την παρουσία εξειδικευμένου προσώπου». 


ΗΕίΡΟνίΟΝ 

ΒΙΕΟΝΑΖΟΕΕ 

ΑΟΟΕΖΕ 

ΜΕϋΙΟίΙδ 


ΘΕί.ΕΧ.ίΙδΕ 

1% 

ΤυΒΧΙδΘ 


δΟί.ΕΧ.υδΕ 

1% 

ΡίΧ15Μί 

ΔΑ24 

ΗΕΜΑΡΕΒ 

ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 


ΕΕΒΒΙΟ ΗΥΩΠΟΧΙΩΕ ΡΟΕΥΜΑΕΤ03Ε ΟΟΜΡΕΕΧ (ΩΕΧΤΠΙΕΕΠ- 

ΒΟΝ) 

ΟΒ.δΟί.ϋ 

50ΜΘ/Μί 

ΡίΧ30Μί 


3ΥΒ 

50ΜΘ/5Μί 

ΡίΧ125Μί 

ΘΑ14 

ΗΕΒΖΚΙΙΒ 

ΑΟΙΟΕΟνίΒ 

ΧΡΙΣΠΑ 

ΧΡΙΣΠΑ 


ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ70 

ΛΔ12 

ΗΕΤΑΟίΟΧ 

ΟΕΕΑΟΕΟΒ 

ΦΑΡΑΝ 

ΦΑΡΑΝ 


ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ12 


ΟΒ.δυδΡ 

250ΜΘ/5Μί 

ΡίΧβΟΜί 

ΛΑ21 

ΗΕΤΑΟίΟΧΑΟΙΝ ΦΑΡΑΝ 

ΦΑΡΑΝ 


ΟΕΕΟΧΑΟΙΝ 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ16 

ΛΓ4 


Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. 

Χορηγείται μετά από αντιβιόγραμμα. 

ΗΙΒΕΠΙΧ 3ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 3ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΗΑΕΜΟΡΗΙΕυδ ΙΝΕΕΕΙΕΝΖΑΕ ΤΥΡΕ Β ΟΑΡ3ΕΙΕΑΒ ΡΟΕΥ3ΑΟΟΗΑ- 
ΒΙΩΕ (ΡΒΡ) ΑΝΩ ΤΕΤΑΝυδ ΤΟΧΟΙΩ 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 10ΜΟΡΒΡ/0.5Μί(ϋΟ3Ε) ΒΤΧΐνΐΑίΧ0.5Μί(003Ε) ΗΑ11 

ΗΙ5ΤΑΡΒΕΝ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 

ΗΟΒΑΤΙΟΑΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 

ΤΕΝΟΧΙΟΑΜ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΜΑ7 

ΗΟΒΕδΤΥί ΚίΕνΑ ΚίΕνΑ 

ΕΟΒΑΤΑΩΙΝΕ 
3ΥΒ 


5ΜΘ/5Μί 


ΡίΧ120Μί 


ΗΔ19 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΗυΜΑΝ ΑίΒυΜΙΝ/ΒΙΟΤΕδΤ -ίθνν 3ΑίΤ ΟΟΝΤΕΝΤ 

ΒΙΟΤΕ3Τ ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΡΕΑδΜΑ ΡΗΟΤΕΙΝ ΡΡΑΟΤΙΟΝ (ΗυΜΑΝ) 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 20% ΒΟΤΤίΕΧδΟΜί 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 20% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί ΘΖ2 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΗΥΟΑΜΤΙΝ 3ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 5ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΤΟΡΟΤΕΟΑΝ ΗΥΩΗΟΟΗΕΟΡΙΟΕ 

Ρϋ.ΙΝώδΟί 4ΜΘ/νΐΑί ΒΤΧ5νΐΑί3 ΖΑ8 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΟΤΗΙΑΖΙΩΕ/υΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ υΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 
ΗΥΩΗΟΟΗΕ ΟΒΟΤΗΙΑΖΙΩΕ 

ΤΑΒ 25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΚΗ10 

ΗΥΩΒΟΡίυΧ υΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ υΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 

ΕυΡ03ΕΜΙΩΕ 

ΙΝύ.δΟί 20ΜΘ/2Μί ΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ2ΜΙ ΚΗ20 

ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ12 ΚΗ20 

ΗΥΤΒΙΝ ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 

ΤΕΒΑΖΟΟΙΝ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

ΤΑΒ 10ΜΘ ΒΤΧ14 

ΤΑΒ 1ΜΘ/ΤΑΒ+2ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14(3ΤΑΒ3Χ1 ΜΘ+11ΤΑΒ3Χ3ΜΘ) ΓΒ63 

ΙΜΙΘΒΑΝ ΘίΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕίίΟΟΜΕ 

δυΜΑΤΒΙΡΤΑΝ δυΟΟΙΝΑΤΕ 

3υΡΡ 25ΜΘ/3υΡ ΒΤΧ4 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ4 ΝΗ50 

ΙΜΟνΑΝΕ ΒΗΟΝΕ ΡΟυίΕΝΟ 3ΑΝΤΕ ΒΗΟΝΕ ΡΟυίΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 
ΖΟΡίαΟΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 7.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΝΑ28 

Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. 

ΙΝΩΕΒΑί ΖΕΝΕΟΑ ΟΑΝΑ 

ΡΒΟΡΒΑΝΟίΟΕ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΟΕ 

Ο.Β.ΟΑΡ3 80ΜΘ/ΟΑΡ5 ΒΤΧ28 ΚΕ82 

ΙΝΩΟ-ΟΟΒΤ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΕίυΟΡΟΜΕΤΗΟίΟΝΕ, ΝΕΟΜΥΟΙΝ δυΐΕΑΤΕ 
ΕΥΌΒ0.3υ3 0.1% + 0.5%(0.35%) ΡίΧ5Μί ΦΒ20 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ ΗΕΡ Β 

3ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 3ΜΙΤΗ ΚΙΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΩΙΡΗΤΗΕΡΙΑ -ΤΕΤΑΝυ3 -ΡΕΒΤυδδΙδ (ΑΟΕϋυΕΑΗ) ,ΗΕΡΑΤΙΤΙδ 
Β,νΑΟΟΙΝΕ 

ΙΝύ.δυδ 0.5Μί ΒΤΧ1ΡΡ.3ΥΒ. +ΒΕΛΟΝΑ ΗΑ1 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ ΙΡνΗΙΒ 

3ΜΙΤΗ ΚΙΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 3ΜΙΤΗ ΚΙΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΩΙΡΗΤΗΕΡΙΑ - ΤΕΤΑΝυδ- ΡΕΒΤυδδΙδ (ΑΟΕϋυΕΑΗ) -ΡΟ- 
ίΙΟΜΥΕίΙΤΙδ (ΙΝΑΟΤίνΑΤΕΩ) 

-ΗΑΕΜΟΡΗΙίυδ ΙΝΕωΕΝΖΑΕ ΤΥΡΕ Β - ΥΑΟΟ/Λ/Ε 
Ρϋ.ΙΝνίδυδΡ (ΗΙΒ) + ΙΝνί5υ5Ρ (ϋΤΡβΙΡν) 0.5ΜΙ 

ΒΤΧΐνΐΑί(ΗΙΒ) + 1ΡΡ.3ΥΒ.(ϋΤΡ3ΐΡν)+2 ΒΕΛΟΝΕΣ ΗΑ10 

ΐΝΡίυνΑΟ 3υΒ-υΝΐτ βοινΑΥ ρηαβμ 50ίνΑΥ 
Β/ΒΕυΐΝΟ/184/93 - ΕΙΚΕ 3ΤΒΑΙΝ, ΑΙ3ΥΟΝΕΥΙ5Ι97(Η3Ν2) 

- ΕΙΚΕ 8ΤΒΑΙΝ, ΑΙΒΕυΐΝΟ/262195 - ΕΙΚΕ 8ΤΕΙΑΙΝ 

ΙΝύ.3υ5 (15+15+15)γτίο9/0,5γπΙ ΒΤΧ1ΡΡ.3ΥΒΧ0,5Μί/ΟΟ5 ΗΑ13 

ΙΝΝΟΗΕΡ ΙΕΟ ΙΕΟ 

ΤΙΝΖΑΡΑΕΙΙΝδΟΩΐυΜ 

ΙΝύ.30ί 45003ΠΐίΧΑ ίυ/0,45ιτιΙ ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒ. X 0,45ΜΙ 
ΙΝύ.30ί 100003Π(ί-Χ3ΐυ/0,5Μί ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒΧ0.5ΜΙ 
ΙΝύ.δΟί 140003Π(ί-Χ3ΐυ/0.7Μί ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒΧ0.7ΜΙ 
ΙΝύ.δΟί 180003Π(ί-Χ3ΐυ/0,9Μί ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒΧ0.9ΜΙ 
ΙΝύ.δΟί 400003Π(ί-Χ3ΐυ/2Μί ΒΤΧ10νΐΑ13Χ2Μί ΚΚ11 

ΙΝΤΒΑΘίΟΒΙΝ Ρ ΒΙΟΤΕ3Τ ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΙΜΜυΝΟΟΕΟΒυΕΙΝ ΗυΜΑΝ ΝΟΡΙΜΑΕ 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 5% ΒΤΧ1ΑΜΡΧ20ΜΕ 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 5% 1 Φιάλη έγχ.Χ200ΜΙ 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 5% 1 Φιάλη έγχ.Χ50Μί 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 5% 1 Φιάλη έγχ.ΧΙΟΟΜΙ 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 5% ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΙ ΗΑ47 

Νοσοκομειακή χρήση. 


ΙΝΤΒΟΝ-Α (ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ) 

30ΗΕΒΙΝΘ ΡίΟυΘΗ 30ΗΕΒΙΝΘ ΡΙΟυΘΗ 
ΙΝΤΕΡΕΕΒΟΝ ΑΕΡΑ 2Β, ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 
ΙΝύ.30ί 3Μυ/0,5Μί ΡίΧ0,5Μί 

ΙΝύ.30ί 5Μυ/0,5Μί ΡίΧ0,5Μί 

ΙΝύ.30ί 10Μυ/ΜΙ ΡΙΧ1ΜΙ 

ΙΝύ.30ί 25Μυ/2,5ΜΙ ΡΙΧ2,5ΜΙ ΗΘ41 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΙΝνίΒΑδΕ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 

δΑΟυΐΝΑνίΒ ΜΕ3ΥΕΑΤΕ 

ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΡΙΧ270 ΛΔ2 

Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμ¬ 
φωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων). 

Ι30ΤΒΕΤΙΝΟΙΝ/ΙΑ3Ι3 ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 

ΙδΟΤΗΕΤΙΝΟΙΝ 

ΘΕΙ.ΕΧΤ.υ3 0.05% ΤυΒΧ30Θ 

ΘΕΙ.ΕΧΤ.υδ 0.05% ΤυΒΧβΟΘ ΔΤ67 

ΙδΤΟΤΟδΑί ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΤΕΝΟΧΙΟΑΜ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΜΑ7 

ΚΑΝΟΙΝ ΘΑΡ ΘΑΡ 

ΑΜΙΚΑΟΙΝ δυΐΕΑΤΕ 

ΙΝύΑΑ 500ΜΘ/2ΜΙ νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑΙΧ2Μί ΛΑ6 

ΚΑΒΤΑί ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 

ΝΙΜΕδυίΙΩΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

ΚΑΒνΕΑ ΒΒΙ3Τ0ί-ΜΥΕΒ3 30υΐΒΒ 

3ΑΝΟΡΙ ΡΗΑΒΜΑ ΒΒΙ3ΤΟΙ-ΜΥΕΒ3 30υΐΒΒ 

ΙΒΒΕ8ΑΒΤΑΝ 


ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

ΚΘ80 

ΚΕΒίΟΡΙΝ 

ΧΡΙΣΠΑ 

ΧΡΙΣΠΑ 


ΟΜΕΡΒΑΖΟΕΕ 

Ε.0.0ΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ14 

ΠΒ6 


ΚΕΒίΟΝΕ 3ΥΝΤΗΕΙΑΒΟ ΙΑνίΡΗΑΒΜ 

ΒΕΤΑΧΟΕΟΕ ΗΥΩΡΙΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 ΚΕ80 

ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟίΕ/ΗΕΧΑί ΗΕΧΑί 

ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΟΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 2% ΤυΒΧ30Θ ΔΑ24 

ΚΒΑυΤΙΝ ΡΗΑΒΜΑΝΕί ΡΗΑΒΜΑΝΕΙ 

3ΕΕΕΟΙΕΙΝΕ ΗΥΩΡΙΟΟΗίΟΡΙΟΕ 

ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΝΖ13 

ΚΥΒΕΒΝΙΝ-Ρ ΟΕΝΤΕΟΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 

ΑΝΤΙΤΗΒΟΜΒΙΝIII (ΗυΜΑΝ ΟΟΝδΕΝΤΒΑΤΕ) 
ίΥ.ΡΟ.ΙΝύ 500 ΐυ/νΐΑΙ_ ΒΤΧίνίΑί+ΐνίΑΙΧΙΟΜΙ 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 1000ΐυ/νΐΑί ΒΤΧ1 νΐΑί+1ΑΜΡΧ20Μ130 ΚΚ13 

Νοσοκομειακή χρήση. 


ΚΥΜΑΖΟί 

3ΙΜ\/Α3ΤΑΤΙΝ 

ΒΑΡΑΒΜ 


ΒΑΡΑΒΜ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΚΝ1 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΚΝ1 

ίΑΒΟΧΑΝΤΒΥί ΧΡΙΣΠΑ 


ΧΡΙΣΠΑ 


ΜΕ3ΑΕΑΖΙΝΕ 

3υΡΡ 

250 Μ 0/3 υΡ 

ΒΤΧ30 



Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΠΕ30 

ίΑΟΙΡΙί 

ΘίΑΧΟ 


ΘίΑΧΟ νΥΕίίΟΟΜΕ 

ΕΑΟΙΩΙΡΙΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

4ΜΟ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 


ΚΘ72 


ίΑΟΤΑΤΕΩ ΒΙΝΘΕΒ’δ δΟίυΤΙΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ, δΟΩΐυΜ ΟΗίΟΡΙΟΕ, ΟΑΕΟΐυΜ ΟΗΕΟ- 
ΒΙΩΕ ΰΙΗΥΰΒΑΤΕ, δΟΩΐυΜ ΕΑΟΤΑΤΕ δΟίυΤΙΟΝ 50% 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΙ 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ ΒΑΘΧ250ΜΙ 

ΙΝϋ.30.ΙΝΡ ΒΑΘΧ100ΜΙ ΘΗ16 
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ΕΑϋΟδΕ ΕΙ_Ι Ι_ΙΙ_Ι_Υ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ 

ΕίυΟΧΕΤΙΝΕ ΗΥΰΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 
ΟΒΑΕ.δΟΕ 20ΜΟ/5ΜΕ ΡΕΧ70ΜΕ 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 20ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 ΝΓ91 


ΕΑΜΙΟΤΑΕ \Λ/ΕΕΕΟΟΜΕ ΘΕΑΧΟ \Λ/ΕΕΕΟΟΜΕ 

ίΑΜΟΤΒΙΟΙΝΕ 

ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΝΕ20 


ΕΑΝΡΟΕΑΧΙΝ 

ΦΑΡΑΝ 


ΦΑΡΑΝ 

Δ/5 ΙΝΟΡΒΙί ΩΙΗΥΩΡΑΤΕ 



ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 



ΚΘ41 


ΕΑΝΟΜΥΟΙΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ 

ΑΜΙΚΑΟΙΝ 3ίΙίΡΑΤΕ 

ΙΝϋ.301 500ΜΟ/2ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2ΜΕ ΛΑ6 


ΕΑΡ ΒΑΖΟ 1 ΤΑΚΕϋΑ νΐΑΝΕΧ 

ΕΑΝ30ΡΒΑΖ0ΕΕ 

Ε.0.0ΑΡ3 15ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 ΠΒ6 


Ε-Α5ΡΑΗΑΟΙΝΑ5Ε 10000 ΜΕϋΑΟ ΜΕϋΑΟ ΦΑΡΜΑΖΑΚ 
Α3ΡΑΒΑΟΙΝΑ3Ε 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝύ ΙΟ.ΟΟΟϋ/νίΑΕ ΒΤΧ5νΐΑί3 ΖΑ36 

Νοσοκομειακή χρήση (σε ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέ¬ 
ντρα που έχουν πείρα οτη χορήγηση αναλογών φαρμάκων). 

ΕΑΤΟΝΙΝΑ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΟΑίΟΙΤΟΝΙΝ, 3ΑΕΜΟΝ 

ΙΝύ.δΟΕ 100Ιϋ/ΜίΡΒΕΡ.3ΥΒ. ΒΤΧ5ΡΒΕΡ.3ΥΒΧ1 ΜΕ 
ΜΌ.ΝΑ3.5Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ1ΡΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) 
ΜΌ.ΝΑ5.3Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ1ΡΕΧ4ΜΕ(28ϋ03Ε3) ΜΓ70 

ΕΕΟΙΕ ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. 0Β001Ι3 

3ΕΕΕΟΙΕΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 

ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΝΖ13 

ΕΕΜΕ5ΙΕ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 

ΝΙΜΕΟίΙίΙΩΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

ΕΕΡΟΝΕΧ ΝΟνΑΒΤΙδ ΝθνΑΒΤΙ3 

ΟίΟΖΑΡΙΝΕ 

ΤΑΒ 25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΝΒ72 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΕΙΑΜΥΟΙΝ ΟΟϋΡ ΟΟϋΡ 

ΟΕΡΑΤΡΙΖΙΝΕ ΡΒΟΡΥίΕΝΕ ΟίΥΟΟίΑΤΕ 

ΟΑΡ3 500ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ16 ΛΑ 21 

ΕΙΝΟΟΡΕΝ νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 

ΟΕΡΑΤΡΙΖΙΝΕ ΡΡΟΡΥίΕΝΕ ΟΕΥΟΟΕΑΤΕ 

ΟΑΡ3 500ΜΘ 120ΑΡ3 ΛΑ21 


ΕΙΝΟΒΟΕ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 

ΩΙΟίΟΡΕΝΑΟ 30Ωΐυΐ\/Ι 

Ε.Ο.ΤΑΒ 50ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ5 

ΕΙΡΙΤΟΒ ΡΑΒΚΕ ϋΑνίδ \Λ/ΑΒΝΕΒ-ΕΑΜΒΕΒΤ 

ΑΤΟΒΥΑΟΤΑΤΙΝ ΟΑίΟΙίΙΜ ΤΒΙΗΥΩΒΑΤΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΕΙΡΟΒΑΝ ΒΑΥΕΒ 

ΟΕΡΙ\/Α3ΤΑΤΙΝ ΒΟΩΙίΙΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΟΜΟΘ/ΤΑΒ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 200ΜΟΘ/ΤΑΒ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΟΘ/ΤΑΒ 

ΕΟΒΕΕΟ ΒΑΡΑΒΜ 

ΡΙΡΑΟΕΤΑΜ 

0ΒΑΕ.30Ε 200ΜΘ/ΜΕ 

Ο.ΤΑΒ 1200ΜΘ 


ΒΤΧ14 

ΒΤΧ14 

ΒΤΧ14 ΚΝ1 

ΒΑΥΕΒ 

ΒΤΧ28 

ΒΤΧ28 

ΒΤΧ28 ΚΝ1 

ΒΑΡΑΒΜ 

ΡΕΧ150ΜΕ 

ΒΤΧ30 ΝΤ40 


ΕΟΝΑΒΙϋ-Ν ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. 

ΡΑΡΑΟΕΤΑΜΟί, ΟΑΡΕΕΙΝΕ, ΟΟΩΕΙΝΕ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ 
ΤΑΒ (400 + 50 + 10) ιτιρ/ΐεά ΒΤΧ20 ΝΗ15 

Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. 


ΕΟΒΑ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 

ίΟΒΑΤΑΩΙΝΕ 

ΤΑΒ ΙΟιπρ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 ΗΔ19 


ΕΟΒΑΤΑΒ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΕΟΒΑΤΑΩΙΝΕ 

ΤΑΒ 10ΜΘ ΒΤΧ21 ΗΔ19 


ΕΟνΑΤΕΧ ΘΑΡ ΘΑΡ 

ΕΟνΑΕΤΑΤΙΝ 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΚΝ1 

ΕΟνΥΕΙΡΙϋ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ίΟ\/Α3ΤΑΤΙΝ 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΚΝ1 


ΕΟΧΙΤΑΝ 

ΜΕίΟΧΙΟΑΜ 

νΐΑΝΕΧ 


νΐΑΝΕΧ 

ΤΑΒ 

7.5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


ΤΑΒ 

15ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


3υΡΡ 

15ΜΘ/3ΕΙΡ 

ΒΤΧ6 



ΜΑ7 


ΕΥΟΑΕΙΝ ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 

ΟΙ3ΑΡΒΙΩΕ ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ 

ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΠΙ6 


ΜΑΒΤΗΕΠΑ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 

ΒΙΤυΧΙΜΑΒ 

ΙΝ.Ο.3.1. 100ΜΘ/10ΜΕ ΒΤΧ2νΐΑΕ3Χ10ΜΕ 

ΙΝ.Ο.3.1. 500ΜΘ/50ΜΕ ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ50ΜΕ ΖΑ8 

Αυστηρά νοσοκομειακή χρήση (υπό την επίβλεψη ειδικού αιμα- 
τολόγου ή ογκολόγου). 


ΜΑΚΟνΑΝ ΒΟΗΕΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. ΟΒΟΟϋδ 

ΟΕΡΑΟίΟΡ ΜΟΝΟΗΥΰΡΑΤΕ 


3υ3Ρ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ60ΜΕ 


ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ3 

ΒΤΧ12 

ΛΑ21 

ΜΑΕΕϋΒΟΕ 

ΧΡΙΣΠΑ 

ΧΡΙΣΠΑ 


ίΕΥΟΟΑΒΝΙΤΙΝΕ 



0Β.30Ε.3ϋ 

1Θ/10ΜΕ 

ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΚΤ7 

ΜΑΝΝΙΤΟΕ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 


ΜΑΝΝΙΤΟί 




ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΘΧ500ΜΕ 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

20% 

ΒΑΘΧ1000ΜΕ 


ΙΝΤ30.ΙΝΡ 

20% 

ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ 

ΘΗ10 

ΜΑΧΕΙϋΙΝ 

ΜΕΝΑΒΙΝΙ 

ΜΕΝΑΒΙΝΙ 


ΡΒΑΥΑ3ΤΑΤΙΝ ΒΟΩΙίΙΜ 



ΤΑΒ 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 


ΤΑΒ 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ14 

ΚΝ1 

ΜΕϋΑΟΤΕΒ 

ΦΑΡΑΝ 

ΦΑΡΑΝ 



ΜΙΟΟΝΑΖΟίΕ ΝΙΤΡΑΤΕ 

νΑΘ.ΟΒ. 2% ΤΕΙΒΧ78Θ+ΑΡΡΕΙΟ ΓΑ32 

ΜΕϋΙΡΗΥΕΕΙΝΕ ΟΗΒΟΝΟ ΑΟΘϋΕΖΕ ΜΕΟΙΟΕΙ3 
ΤΗΕΟΡΗΥϋΙΝΕ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΟΑΡ3 300ΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ20 ΑΑ3 


ΜΕΘΑΕΟΤΕΟΤ ΒΙΟΤΕ3Τ ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΙΜΜυΝΟαΟΒυϋΝ ΡΟΙΜΑΝ ΑΝΤΙ-ΟΥΤΟΜΕΟΑίΟ-νΐΡίΙ3, 
ΡίΑ3ΜΑΡΡΟΤΕΙΝ,ΗυΜΑΝ (ΡΑΟ.ΙΧ 500 ΙίΙ) 

ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 50υ/ΜΕ ΒΤΧΙγυάλινηφιάλη ΗΑ43 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΜΕΘΑΡΕΑΤΙΝ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΟΑΒΒΟΡίΑΤΙΝ 

ΙΝΤ30.ΙΝΡ 150ΜΘ/15ΜΕ νΐΑΕ ΒΤΧ1Ν/ΙΑΕΧ15ΜΕ ΖΑ8 


ΜΕΕΙΜΟΝΤ 

ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 

ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 

ΝΙΜΕΟίΙίΙΩΕ 



ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΜΑ87 

ΜΕΠΕΙΤ 

ΒΙΟΣΤΑΜ 

ΒΙΟΣΤΑΜ 


ίΕνΟΟΑΒΝΙΤΙΝΕ 

ΘΒ.30Ε.3ϋ 1Θ/10ΜΕ ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ ΚΤ7 
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ΜΕδΑΟΙΝ 

ΚίΕνΑ 


ΚίΕνΑ 

ΜΕ3ΑΕΑΖΙΝΕ 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΠΕ30 

ΜΕδίΙίΙϋ 

ΗΕίδΙΝΝ ΗΕΑίΤΗΘΑΒΕ 

ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. 

ΝΙΜΕ3υίΙΰΕ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΜΑ87 

ΜΕδυΡΟΝ 

ΚΟΠΕΡ 

ΚΟΠΕΡ 


ΝΙΜΕΟίΙίΙΩΕ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΜΑ87 


ΜΕΤΚΟΝΙϋΑΖΟΙ-Ε/ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΜΕΤΒΟΝΙΩΑΖΟίΕ 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 500ΜΘ/100ΜΙ ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΟΜΙ ΛΓ3 

ΜΕνΑΜΥδΤ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 

ίΕνΟΟΑΒΝΙΤΙΝΕ 

ΟΒ.δΟί.δϋ ΙΘ/ΙΟΜί ΒΤΧΙΟΡίΧΙΟΜί ΚΤ7 

ΜΕνΑδΤΙΝ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ίθνΑ5ΤΑΤΙΝ 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧΙΒίΙδΤΧΙΟ 

ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧΙΒίΙδΤΧΙΟ ΚΝ1 

ΜΕνίΝΟί ΒΙΑΝΕΞ ΒΙΑΝ ΕΞ 

ίΟ\/Α5ΤΑΤΙΝ 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΚΝ1 


ΜΟνΑΤΕΟ ΒΟΗΕΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. 

ΜΕίΟΧΙΟΑΜ 

ΤΑΒ 7.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΤΑΒ 15ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

δυρρ 15ΜΘ/δυΡ ΒΤΧ6 ΜΑ7 

ΜΟνίΤΗΙΟί ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 

ΒΕΤΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ νΑίΕΒΑΤΕ 
ΘΒ.ΕΧΤ.ίΙδΕ 0,1% Τί)ΒΧ25Θ 

ΙΟΤ 0,1% ΡΙΧ50ΜΕ ΔΓ13 

ΜυΟΟίΙΝ ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ 

ΑΜΒΒΟΧΟίΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

δΥΒ 15ΜΘ/5ΜΕ ΡΙΧ125ΜΙ 

δΥΒ 30ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧ125ΜΙ ΑΖ1 

ΜυΟΟΒΕΜ ΒΕΜΕΚ ΒΕΜΕΚ 

ΟΑΒΒΟ 013 ΤΕΙΝΕ 

δΥΒ 100ΜΘ/5ΜΕ ΡΙΧ125ΜΙ 

δΥΒ 250ΜΘ/5ΜΕ ΡΙΧ125ΜΕ ΑΖ1 

ΜυίΤΙΡΟΒΜΙί ΙΑΒ. ΡΒΟϋΟΤΤΙ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 

Ν!ΜΕ3υυ0Ε 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΜΑ87 

ΜυΡΗΟΒΑΝ δΕΒνίΕΒ 3ΕΒΝ/ΙΕΒ 

ΡΟΤΕΜΙΙ8ΤΙΝΕ 

ΟΒ.Ρϋ.ΙΝΟ 208ΜΘΛ/ΙΑΕ ΒΤΧ1ΥΙΑΙ+1ΑΜΡΧ4Μ1301 ΖΑ1 


ΜΙΑΘΑίΘΙΘ ΝΟνΑΒΤΙδ ΝΟνΑΒΤΙδ 

ΟΑίΟΙΤΟΝΙΝ, 3ΑΕΜΟΝ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 200ΐυ/ϋΟδΕ ΡΙΧ2Μί+Δοσιμ.μηχ/μο ΜΓ70 

ΜΙΑϋΕΝΙί ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 

ΟΑίΟΙΤΟΝΙΝ, 3ΑΕΜΟΝ 

ΙΝύ.δΟί 100 ΐυ/ΜΕ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1ΜΕ ΜΓ70 

ΜΙΘΑίΡΗΑ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 

ΑΜΙΚΑΟΙΝ 3ίΙίΕΑΤΕ 

ΙΝύ.δΟί 500ΜΘ/2ΜΐνΐΑΙ ΒΤΧΐνΐΑΙΧ2Μί ΛΑ6 

ΜΙΘΑΗϋΙδ ΒΟΗΕΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. 

ΤΕίΜΙ3ΑΒΤΑΝ 

ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

ΤΑΒ 80ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΚΘ8 

ΜΙΝΟΑ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 

ίΕνΟΟΑΒΝΙΤΙΝΕ 

ΟΒ.δΟί.δϋ ΙΘ/δΙΝΘίΕ ϋΟδΕ ΒΤΧΙΟνίΑΙΧΙΟΜί ΚΤ7 

ΜΙΟΟΑΟΙΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΜΙΰΕΟΑΜΥΟΙΝ ΑΟΕΤΑΤΕ (ΜΙΟΟΑΜΥΟΙΝ) 

ΘΒΑ.ΟΒ.δίΙδ 250ΜΘ/5ΜΕ ΡΙΧ120ΜΕ 

Ρ.Θ.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ12 ΛΑ44 

ΜΙΟΟΑΜΕΝ ΜΕΝΑΒΙΝΙ ΜΕΝΑΒΙΝΙ 

ΜΙΰΕΟΑΜΥΟΙΝ ΑΟΕΤΑΤΕ (ΜΙΟΟΑΜΥΟΙΝ) 

ΘΒΑ.ΟΒ.δίΙδ 250ΜΘ/5ΜΕ ΡίΧ120Μί 

Ρ.Θ.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ12 ΛΑ44 

ΜΙΟΒΕί ΚίΕνΑ ΚίΕνΑ 

ΒΑΟίΟΕΕΝ 

ΤΑΒ ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΜΖ18 

ΜΙΖΟίίΕΝ δΥΝΤΗΕίΑΒΟ δΥΝΤΗΕίΑΒΟ ίΑΝ/ΙΡΗΑΒΜ 
ΜΙΖΟΕΑ3ΤΙΝΕ 

δ.Β.Ρ.Θ.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ15 ΗΔ19 

δ.Β.Ρ.Θ.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΗΔ20 

ΜΟΟΙΟϋΑί ίΑΒΟΒΑΤΟΙΒΕδ ί.ίΑΡΟΝ ίΑΒΟΒΑΤΟΙΒΕδ ί.ίΑΡΟΝ 
ΜΟΩΑΕΙΝΙί 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΝΔ2 

Νοσοκομειακή χρήση. 

Με συνταγή του Ν. 1729/87. 


ΜΥΟΟΡΕΒΒΙΝ ΘΟίΙΡ ΘΟυΡ 

ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟίΕ 

ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ1ΡίΧ30 ΛΒ2 

ΜΥΟνΕΟ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΜΕΧΙίΕΤΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

ΘΑΡδ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΚΒ33 

ΜΥΧΙΝΑ ΝΟΒΜΑ ΝΟΒΜΑ 

ΝΙΜΕΟίΙίΙΩΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

ΝΑΒΙΙΜΕΤΟΝΕ/ΗΕΧΑί ΗΕΧΑί 

ΝΑΒίΙΜΕΤΟΝΕ 

Ρ.Θ.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ85 

ΝΑϋΙΤΟΝΕ ΚίΕνΑ ΚίΕνΑ 

ΝΑΒίΙΜΕΤΟΝΕ 

Ρ.Θ.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ85 

ΝΑΒΑΜΙΘ ΘίΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕίίΘΟΜΕ 

ΝΑΒΑΤΒΙΡΤΑΝ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 

Ρ.Θ.ΤΑΒ 2.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ4 ΝΗ50 

Με τον περιορισμό οτην ένδειξη «σε οξεία φάση της κρίσης που 
συνεπάγεται ανικανότητα για εργασία, εφόσον δεν έχουν αποτέ¬ 
λεσμα τα αναλγητικά και τα παράγωγα της εργοταμίνης». 

ΝΑΒΟΡΕΙΝΕ ΑδΤΒΑ ΑδΤΒΑ 

ΒΟΡίνΑΟΑΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 0.2%(2ΜΘ/1Μί) ΒΤΧδΒΑΘδΧΙΟΟΜί 

ΙΝΤδΟί 0.2%(2ΜΘ/1Μί) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ 

ΙΝΤδΟί 0.2%(2ΜΘ/1Μί) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΙΝΤδΟί 0.75% (7,5ΜΘ/1Μί) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΙΝΤδΟί 0.75% (7,5ΜΘ/1Μί) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ 

ΙΝΤδΟί 1%(1θΓΠ9/1ηηΙ) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 
ΙΝ,ίδΟί 1%(1θΓΠ9/1 ππΙ) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ ΝΙ22 
Νοσοκομειακή χρήση. 

ΝΑδΑΟΟΒΤ ΒΗΟΝΕ ΡΟϋίΕΝΘ ΒΟΒΕΒ ΒΗΟΝΕ ΡΟϋίΕΝΘ ΒΟΒΕΒ 
ΤΒΙΑΜΟΙΝΟίΟΝΕ ΑΟΕΤΟΝΙΩΕ 

ΝΑδ.δΡΒ.δίΙδ 55ΜΘ/ϋΟδΕ ΡίΧ16,5Θ(12000δΕδ) ΡΒ22 

ΝΑδΟΝΕΧ δΘΗΕΒΙΝΘ ΡίΟυΘΗ δΘΗΕΒΙΝΘ ΡίΟίΙΘΗ 

ΜΟΜΕΤΑ30ΝΕ ΡίΙΒΟΑΤΕ ΜΟΝΟΗΥΰΒΑΤΕ ΜΙΟΒΟΝΙ3ΕΩ 
(ΜΟΜΕΤΑ30ΝΕ ΡίΙΒΟΑΤΕ) 

ΝΑδ.δΡΒ.δίΙδ 0,05% ΒΤΧ1ΡίΧ18Θ + δοσομετρική αντλία ΡΒ22 


ΜΟΤΕΝδ ΘίΑΧΟ ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. ΝΕΟΘΑίΘΙΤ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ίΑΟΙΩΙΡΙΝΕ ΟΑίΟΙίΙΜ ΡΗ08ΡΗΑΤΕ ΤΒΙΒΑ3ΙΟ 

Ρ.Θ.ΤΑΒ 4ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΚΘ72 Ρϋ.δΟί.δΟ 1.2Θ/δΑΘΗΕΤ ΒΤΧ30δΑΘΗΕΤδ ΘΗ52 
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ΝΕΟΒΕΟΟΒΜΟΝ ΒΟΟΗΕ 
ΕΡΟΕΤΙΝ ΒΕΤΑ 
ΙΝϋ.301. 1000ΐυ/0.3ΜΙ 

ΙΝϋ.301. 2000ΐυ/0.3ΜΙ 

ΙΝύ.30ί. 3000ΐυ/0.3ΜΙ 
ΙΝύ.30ί. 5000ΙΙΙ/0.3ΜΙ 
ΙΝύ.30ί. 10000ΐυ/0.6Μ1_ 
ΙΝύ.30ί. 20000ΐυ/0.6ΜΙ_ 


ΒΟΟΗΕ 

ΒΤΧ6ΡΡ5ΥΒΧ0.3ΜΙ 
ΒΤΧ6ΡΡ5ΥΒΧ0.3Μί 
ΒΤΧ6ΡΡ5ΥΒΧ0.3Μί 
ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΒΧ0.3ΜΙ 
ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΒΧ0.6ΜΙ 
ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΒΧ0.6Μί ΘΑ35 


Νοσοκομειακή χρήση (σε κέντρα αιμοκάθαρσης, ογκολογικά, αι¬ 
ματολογικά, νεογνολογικά και σύμφωνα με την υπ αριθμ. Α7/οικ. 
809/ΦΕΚ1227/16-6-99 εγκύκλιο Υπ.Υγείας και Πρόνοιας). 


ΟΡΙίΕΤ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΑΖΕΙΑΙΟΑΟΙΰ 

0Β.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 20% ΤΙΙΒΧ30Θ 


ΔΤ67 


ΟΒΙΕΝ5 ΘΑίΕΝΙΟΑ 

ΜΙΖΟΕΑ3ΤΙΝΕ 

3.Β.Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ15 
3.Β.Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 


ΘΑίΕΝΙΟΑ 


ΗΔ19 


05ΚΑΝΑ νΕΙΚΑ νΕίΚΑ 

ίΕνΟΟΑΒΝΙΤΙΝΕ 

0Β.30ί.3ϋ ΙΘ/ΙΟΜί ΒΤΧ10νΐΑί3Χ10Μί ΚΤ7 


ΝΙΒΕΒΑΝ 

ΝΙΜΕδυΕΙΩΕ 

ΜΕϋΗΕί 

ΜΕϋΗΕί 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΜΑ87 

ΝΙΜΕίΙϋΕ 

ΝΙΜΕδυΕΙΩΕ 

ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΜΑ87 

ΝΙΜΕδυίΙϋΕ/ΒΙΟΜΕΟΙΟΑ ΟΗΕΜΙΟΑ 

ΝΙΜΕδυΕΙΩΕ 

ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

ΜΑ87 

ΝΟΒΟΑίΟΙΝ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΟΑΙΟΙΤΟΝΙΝ, 3ΑΕΜΟΝ 

ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 


ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΡίΧ2Μί(16ΔΟΣΕΙΣ) 
+ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100 Ιϋ/ϋ03Ε ΡίΧ4Μί(28ΔΟΣΕΙΣ) 

+ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΓ70 


ΟδΤΕϋΒΟΝ ΚίΕνΑ ΚίΕνΑ 

ΕΤΙΩΒΟΝΑΤΕ ΩΙδΟΩΐυΜ 
ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΟΑΡ3 400ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 


ΜΓ71 


ΟδΤΕυδ ΙΑ3Ι3 ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 

τηιΟΑίαυΜ ρηοβρηατε 

Ρϋ.ΟΒ.βϋ 3,3(1,2)0/3Α0ΗΕΤ ΒΤΧ303ΑΟΗΕΤ3 ΘΗ52 

ΟδΤΙΡΙΧ ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 

ΟΑίΟΙΤΟΝΙΝ, 8ΑΕΜΟΝ 

ΝΑ3ΡΒ.30Ε 100ΐυ/ϋΟ3Ε Β0ΤΤίΕΧ2Μί(14ϋ03Ε3) ΜΓ70 

ΟδΤΟΘΕΝΕ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΕΤΙΰΒΟΝΑΤΕ ΩΙδΟΩΐυΜ 

ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΟΑΡ3 400ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 ΜΓ71 


ΝΟΒΕδΚΙΝ 

ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΑΖΕίΑΙΟΑΟΙΩ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 

20% 

ΤυΒΧ30Θ 


ΔΤ67 

ΝΟΒΡίΕΧ 

3Μ ΜΙΝΝΕ30ΤΑ 

ΟΑΝΑ 


ΟΒΡΗΕΝΑΟΒΙΝΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 




ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


ΜΖ14 

ΝΟΒΜΟίΟδΕ 

ΟΑΡΤΟΡΒΙΕ 

ΑϋΕίΟΟ 


ΑϋΕίΟΟ 


ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 



ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 


ΚΘ41 


ΟΤΒίνΐΝ (ΜΕΝΤΗΟί) ΝθνΑΒΤΙ3 ΝΟνΑΒΤΙδ 

ΧΥΕΟΜΕΤΑΖΟίΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 

ΝΑ3.3ΡΒ 0.1% ΡίΧΙΟΜί+Ψεκαστ. ΡΒ20 

ΟΧΕΖ Α3ΤΒΑ Α3ΤΒΑ 
ΕΟΒΜΟΤΕΒΟΕ ΕίΙΜΑΡΑΤΕ ΩΙΗΥΩΒΑΤΕ 
Ρϋ.ΙΝΗ.ΜΟ 9(12)Μ0Θ/ϋ03Ε ΤίΙΒΒίΙΗΑίΕΒχθΟ ϋ03Ε3ΑΑ11 

ΟΧΥΝίυΜ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 

ΡΙΒΑΟΕΤΑΜ 

0ΒΑί.30ί 1000ΜΘ/5ΜΕ ΡίΧ150Μί 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 1200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΝΤ40 


ΝΟΒνΐΒ ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 

ΡΙΤΟΝΑνίΡ 

0ΒΑί.30ί 80ΜΘ/ΜΕ ΡίΧ5Χ90Μί ΛΔ2 

Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμ¬ 
φωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων). 

ΝΟνΑΜΙΒ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 

ΒυΤΑΜΙΡΑΤΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΡίΧ200Μί ΑΗ2 

ΝΟΧΟΒΒΑΝ ΒΙΟΡΑΒ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ ΟΗΕΜΙΟΑ 

ΟΕΜΕΙΒΒΟΖΙΕ 

ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΚΝ50 

ΟΑΧΕΝ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΒυΤΑΜΙΡΑΤΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧ200ΜΙ ΑΗ2 

ΟΒΕΟΙΒΟί ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 

βί/0Ε50Λ//0£ 

0Β.ΕΧΤ.ΙΙ5Ε 0.025% ΤυΒΧ30Θ ΔΓ13 


ΟΡΕΒΙΝ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 

ΟΙ3ΑΡΒΙΩΕ ΜΟΝΟΗΥΰ ΒΑΤΕ 

ΟΒΑί.5ί)3Ρ 5ΜΘ/5ΜΕ 1 ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 

ΤΑΒ 10ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΠΙ6 


ΟίΡΟδΟΝΙϋΕ ΙΑ3Ι3 
βί/0Ε50Λ//0£ 
0Β.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 0.025% 
ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 0.025% 
ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 0.025% 


ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 


ΤυΒΧ30Θ 

ΤίΙΒΧ50Θ 

ΤίΙΒΧΙΟΟΘ ΔΓ13 


ΟΜΝΙΟ ΥΑΜΑΝΟίΙΟΗΙ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 

ΤΑΜ3υί03ΙΝ ΗΥΩΒΟΟΗΕ ΟΒΙΩΕ 

00Ν.Β.0ΑΡ3 0.4ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ20 ΓΒ63 


ΟΧΥΤΕί ΟΟϋΡ ΟΟϋΡ 

ΤΕΝΟΧΙΟΑΜ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 


ΡΑίΙδΤΟΡ ΘΑΡ ΘΑΡ 

ΕΟΙΤΑΜΙΰΕ 

ΤΑΒ 250ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 


ΜΑ7 


ΖΑ50 


ΡΑΝϋΙΟΑί ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΒυΤΑΜΙΡΑΤΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΟ/5Μί ΡίΧ200Μί ΑΗ2 


ΡΑΒΙΕΤ ΕΙ3ΑΙΟΟ. ύΑΝ33ΕΝ-ΟΙΙ_ΑΘ 

ΒΑΒΕΡΒΑΖΟίΕ δΟΩΙίΙΜ 

Ε.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 ΠΒ6 

ΡΕΝΟΡΒΙί ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

ΕΝΑίΑΡΒΙί ΜΑΕΕΑΤΕ, ΗΥΰΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 

ΤΑΒ (20+ 12,5)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΚΘ4 

ΡΕΝΡυΒΙΝ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

ΒυΡΕΟΜΕΩΙΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

3.Β.Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ15 ΚΙ8 


ΡΕΡΤΑΝ 

ΜΕΒΟΚ 

νΐΑΝΕΧ 

ΕΑΜΟΤΙΩΙΝΕ 



ΤΑΒ.Β.3. 

20ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΤΑΒ.Β.3. 

40ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ10 


ΠΒ4 


ΡΕΒΙΡυδΙΝ-Ν ΚΑΒΙ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ & ίΙΡϋΟΗΝ 
ΙδΟΕΕΤΙΟΙΝΕ, ΕΕυΟΙΝΕ, ΕΥ3ΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ, ί-ΜΕΤΗΙΟΝ- 
ΙΝΕ, ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ, ΤΗΒΕΟΝΙΝΕ, ΤΒΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε-νΑΕΙΝΕ, 
ΑΒβΙΝΙΝΕ, ΗΙ3ΤΙΩΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ, ί-ΗΙδΤΙΩΙΝΕ, ΑΟΕΤΥί- 
ΟΥ3ΤΕΙΝΕ, ΟΕΥΟΙΝΕ, ΑΕΑΝΙΝΕ, βϋ/ΤΑΜΙΟ ΑΟΙΩ,ΡΒΟϋΝΕ, ί- 
3ΕΒΙΝΕ, Ν-ΑΟΕΤΥΕ-Ε-ΤΥΒ03ΙΝΕ, ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ, 30ΩΙ- 
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υΜ ΟΗίΟΒΙΰΕ, μαονεξοιμ οηεοριοε, ΗΕΧΑΗΥΩΡΑΤΕ, ΟΑί- 
αυΜ αοπίΩΕ οιηυοβατε,ζινο οηεοριωε, ωεχτβοβε (βω- 

0Ο3Ε) ΜΟΝΟΗΥΟΒΑΤΕ, βίΥΟΕΒΟί-1 (2)-ΟΙΗΥΩΡΟΟΕΝ, ΡΗ03- 
ΡΗΑΤΕ ΜΙΧΤυΡΕ ΟΡΒΟΩΙίΙΜ 3ΑίΤ3 (30170%) ΡΕΝΤΑΗΥΩΒΑΤΕ. 
ΙΝΤ30.ΙΝΡ& ΒΟΤΤΙΕΧ500ΜΙ 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ& ΒΟΤΤΙΕΧ1000ΜΙ_ ΘΘ12 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΡΕΒΤΑΧΟί ΚίΕ\/Α Κ1_ΕνΑ 

ΒΕΤΑΧΟίΟΕ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 

ΕΥΌΒ0.301 0.5% ΡΙΧ5ΜΙ_ ΦΔ25 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΚΕ80 

ΡΗΕΝΥΒΑΜΟΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΰΙΗΥΟΒΟΕΒΟΟΤΟΧΙΝΕ ΜΕ3ΙΕΑΤΕ 

ΤΑΒ 1.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΚΙ7 

ΡΙΝΤΑί 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕ0ΙΡΑΒ 

ΒυΤΑΜΙΠΑΤΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΒΟΤΤίΕΧ200Μί ΑΗ2 

ΡΙΡΑΟΙϋ ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΑΒΕΕ 

ΟΜΕΡΒΑΖΟίΕ 

Ε.Ο.ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 ΠΒ6 

ΡΙΒΑΟΕΜ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 

ΡΙΡΑΟΕΤΑΜ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 1200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΝΤ40 

ΡΙ.ΑΤ03ΙΝ ΡΗΑΒΜΑΟΗΕΜΙΕ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜ 
013-ΡίΑΤΙΝυΜ 

ΙΝΤ30.ΙΝΡ 10ΜΘ/20ΜΙ ΒΤΧ10νΐΑ13Χ20ΜΙ_ ΖΑ8 

ΡΝυ ΙΜίΙΝΕ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΟΥΑΝΑΜΙϋ 1Λ/ΥΕΤΗ 

ρνεειμοοοοοιβ, ρυρίΕΐΕϋ ροευβαοοηαριοεβ αντιοεν 

ΙΝύ.301 25ΜΟΧ23/0,5ΜΙ_3ΥΒ. ΒΤΧ1 ΡΡ.3ΥΒ.Χ0,5Μί ΗΑ10 

Με ένδειξη «εμβολιασμός κατόχων πνευμονιοκοκκικών λοιμώξε¬ 
ων που οφείλονται στους τύπους των πνευμονιοκόκκων που πε- 
ριέχονται στο εμβόλιο, όπως έχει εγκριθεί στο φύλλο οδηγιών». 

ΡΟΙΜΟΝΙΝ ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 
ΤΟίΡΕΝΑΜΙΟ ΑΟΙΰ 

ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ30 ΜΑ6 

ΡΟΝδΟϋΤ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΤΕΝΟΧΙΟΑΜ 

ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 ΜΑ7 

Ρ03ΤΑΡΕΝΕ υΟΒ υΟΒ 

ΜΕΟίΟΖΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΙΟΒΙΟΕ 

ΤΑΒ 25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΝΘ10 

ΡΟΤΑ53ΙΙΙΜ ΟΗΟΟΒΙϋΕ + 0ΕΧΤΒΟ5Ε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
ΡΟΤΑ33ΐυΜ ΟΗίΟΒΙΩΕ, ΩΕΧΤΡΟ8Ε(βίυ0Ο8Ε) ΜΟΝΟΗΥ- 
ΰΡΑΤΕ 

IΝ ύ .30.1ΝΡ 0.2% + 5% ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΙ 

/ΝΘ.30.ΙΝΡ 0.2%+5% ΒΟΤΤΙΕΧ500ΜΙ ΘΗ11 

ΡΒΑϋΙΡ ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΟ. 
ΤΑΜ3υΕ03ΙΝ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 0.4ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ20 ΓΒ63 

ΡΒΑνΑ0Η0Ι_ΒΒΙ3Τ0ί-ΜΥΕΒ330υΐΒΒΒΒΙ3Τ0ί-ΜΥΕΒ330υΐΒΒ 

ΡΡΑ]/Α3ΤΑΤΙΝ 30ΩΐυΜ 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 

ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 ΚΝ1 

ΡΒΕΜΑΒΙΝ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΗΟΜΕ ΡΒΟϋΙΧΤ3 \Α/ΥΕΤΗ 
Ε3ΤΡΟΟΕΝ3 ΟΟΝΟυβΑΤΕΩ 
3.0.ΤΑΒ 0.625ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

3.0.ΤΑΒ 1.25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΕΓ10 

ΡΒΕ55υΒΙΙ_ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
ίΙ3ΙΝΟΡΡΙί ΩΙΗΥΩΡΑΤΕ 

ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΚΘ41 

ΡΒΙΟΒΙΧ 3ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 3ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΜΕΑ3ΕΕ3, ΜΕΙΜΡΡ3, ΒΟΙΒΕίίΑ νΐΡυ3 νΑΟΟΙΝΕ 
Ρ3.ΙΝΤ301 ΒΤΧ1 νΐΑΙ_Χ0.5ΜΕ+1ΡΡ. ΗΑ18 


ΡΒΙΤΟΒ ΘίΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕΙ_Ι_ΟΟΜΕ 

ΤΕΕΜΙ3ΑΡΤΑΝ 

ΤΑΒ 40ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

ΤΑΒ 80ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΚΘ8 

ΡΒΟΟΒΑΡ ΡϋύΙ3ΑννΑ νΐΑΝΕΧ 

ΤΑΟΒΟίΙΜυδ 

ΟΑΡ3 1ΜΘ/0ΑΡ ΒΤΧ30 

ΟΑΡ3 5ΜΘ/0ΑΡ ΒΤΧ30 

0/5.301.ΙΝ 5ΜΟ/1ΜΕ ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1ΜΕ ΗΘ11 

ΡΒΟΡΟΡΟί/ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 

ΡΡΟΡΟΡΟί 

ΙΝύ.ΕΜΙΙ 1% (10ΜΘ/ΜΕ) ΒΤΧ1 νΐΑΙΧ50ΜΙ_ 

ΙΝύ.ΕΜΙΙ 1% (10ΜΘ/ΜΕ) ΒΤΧ5νΐΑί3Χ20ΜΕ 

ΙΝύ.ΕΜΙΙ 1% (10ΜΘ/ΜΕ) ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙΟΟΜί 

ΙΝύ.ΕΜΙΙ 1% (10ΜΘ/ΜΕ) ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ20ΜΙ ΝΙ37 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΡΒΟΤΑΕ ΟΟΜΡίΕΧ ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 

ΕΝΑίΑΡΒΙί ΜΑίΕΑΤΕ, ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΟΤΗΙΑΖΙΟΕ 

ΤΑΒ (20 + 12,5)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΚΘ4 

ΡΙΙΙ-ΜΙΟΟΒΤ Α3ΤΒΑ Α3ΤΒΑ 

ΒίΙ0Ε30ΝΙΩΕ 

ΙΝΗ.ΝΕ.31Ι 0,25ΜΘ/Μί ΒΤΧ4Φακ.Χ5πλαστ. ΑΑ5 

ΡυΝΤΟί νΕίΚΑ νΕίΚΑ 

ΑΜΒΒΟΧΟΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

3ΥΒ 30ΜΟ/5ΜΙ ΡίΧ125Μί ΑΖ1 

ΡυΡΟΟίΑΟ ΡΗΑΒΜΑΝΕΙ ΡΗΑΒΜΑΝΕΙ 

ίΑ0Τυί03Ε 

3ΥΒ 3.3350/5ΜΙ. ΒΤΧ203ΑΟΗ X 15ΜΙ_ ΠΔ4 

ΡΥίΟΒΑΟΤΕυ.-130-ΟΥΡΙΑ ΒΒΕΑΤΗ ΤΕ5Τ 

130-ίΙΒΕΑ 

18ΑΟΗ ΕΤΧ1 ΤΑΒ+6ΤΙΙΒ ΧΑ84 

Μόνο μετά από συνταγή γαστρεντερολόγου για την παρακάτω 
ένδειξη: “Ιπ νίνο διάγνωση της γαστροδωδεκαδακτυλικής λοίμω¬ 
ξης από όθΙίοοόαοΙθΓ ργΙοΓί. 

Η δοκιμασία πρέπει να διενεργείται υπό την επίβλεψη εξειδικευ- 
μένου προσώπου”. 

ΒΑϋΑΟΕΡ ΒΒΙ5ΤΟΙ-ΜΥΕΒ3 30υΐΒΒ ΒΒΙ3ΤΟΙ-ΜΥΕΒ3 30υΐΒΒ 
ΟΕΡΟΒΑΝΙΩΕ 

ΟΒ.ΡΟ.ΙΝύ ΙΘΛ/ΙΑί ΒΤΧΐνΐΑΙ_+1ΑΜΡΧ3Μ1301_ ΛΑ21 

ΒΑΡΑΟΑίΟΙΝ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΟΑΕΟΙΤΟΝΙΝ, 3ΑΕΜΟΝ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ1ΡίΧ2Μί(14003Ε3) ΜΓ70 

ΒΑϋΝΕΤ ΟΟυΡ ΟΟϋΡ 

ίΟΒΑΤΑΩΙΝΕ 

ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 (ΦΙΑΑΙΔΙΟ) ΗΔ19 

ΒΑΝΙΟίΟΝ ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ ΝθνΑΒΤΙ3 

ΒΑΝΙΤΙΩΙΝΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΠΒ4 

ΒΑΝΙΤΙϋΙΝΕ/ΒΙ03ΤΑΜ ΒΙΟΣΤΑΜ ΒΙΟΣΤΑΜ 

ΒΑΝΙΤΙΩΙΝΕ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΩΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΠΒ4 

ΒΑΝΙΖΑΟ ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ ΡΗΑΒΜΑΝΕί 

ΒΑΝΙΤΙΩΙΝΕ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΩΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΠΒ4 

ΒΑΡΙΙΎ5ΙΝ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 

ΡΕΤΕΡΕΑ3Ε 

ΙΥ.Ρϋ.ΙΝύ 1,16<3Λ/ΙΑΙ_(10υ) 2νΐΑΕ3Χ1,16Θ+2ΡΡ.3ΥΒ ΚΚ7 
Νοσοκομειακή χρήση (Μ.Ε.Θ. εμφραγμάτων) 

ΒΕΒΕΤΟί 30ΗΕΒΙΝ0 ΡίΟυΘΗ 30ΗΕΒΙΝΘ ΡίΟυΘΗ 
ΒΙΒΑνίΒΙΝ 

ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ168 ΑΔ4 

Με ένδειξη «θεραπεία ηπατίτιδας Ο σε συνδυασμό με ιντερφε- 
ρόνη». 
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ΒΕΒΙΡ ΑΒΕ35ΕΒΟΝΟ 3ΕΒΟΝΟ 

ΙΝΤΕΡΙΡΕΡΙΟΝ ΒΕΤΑ ΙΑ 

ΙΝϋ.δΟΕ. 6ΜΙϋ/0.5ΜΙ ΒΤΧ12ΡΡ.5ΥΒ.Χ0.5ΜΙ 

ΙΝϋ.301. 6ΜΙΙ_Ι/0.5ΜΙ ΒΤΧ3ΡΡ.3ΥΒ.Χ0.5ΜΕ ΗΘ41 

ΒΕΟΟΜΒίνΑΧ ΡΑ3ΤΕυΒ ΜΕΒΙΕυΧ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΗΕΡΑΤΙΤΙ8 Β 8ΕΙΡΙΡΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΒ8ΑΟ), ΡΙΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 
ΙΝϋ.3υ3 5ΜΟΘ/0.5ΜΙ ΒΤΧ1ΡΡ.3ΥΒ.Χ0,5Μί 

ΙΝΤ3υ3 40ΜΟΘ/1ΜΙ ΒΤΧίνίΑΕΧΙΜί ΗΑ13 

ΒΕϋΑΟ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΝΟΧΙΟΑΜ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΜΑ7 

ΒΕΡΑΟΤΟ ΘΕΝΕΤΙ03 ΙΝ3ΤΙΤΙΙΤΕ ΟΡ ΕϋΒΟΡΕ. ννΥΕΤΗ 
ΜΟΡΙΟΟΤΟΟΟΟ ΑΕΡΑ (ΟΟΑΟΕΙΕΑΤΙΟΝ ΡΑΟΤΟΡΙ VIII) 

Ρ0.ΙΙ\υ.5ΟΙ 250ΐυ/νΐΑΙ_ ΒΤΧΐνΐΑί+ΐνΐΑίΧ4Μί30ίν 
ΡΟ.ΙΝώδΟΙ 500ΐυ/νΐΑΙ_ ΒΤΧ1 νΐΑί+ ΐνΐΑίΧ4Μί30Εν 
ΡΟ.ΙΝΤδΟΙ 1000ΐυΛ/ΙΑΙΒΤΧΐνΐΑΙ+ΐνΐΑΙΧ4Μ130Εν ΚΜ82 
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών). 

ΒΕΝΟϋΡ ΒΕΜΕϋΙΝΑ ΒΕΜΕϋΙΝΑ 

ΟΕΜΡΙΒΡΙΟΖΙΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΚΝ5 

ΒΕΟυΐΡ 3ΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 3ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 

ΡΙΟΡΙΝΙΡΙΟΕΕ ΗΥΩΡΙΟΟΗΕΟΡΙΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 0.25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ126 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 0.25ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 1ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ84 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 2ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ84 ΝΖ12 

ΒΕ3ΑΤΑ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΒυΟΕΒΟΝΙΟΕ 

ΟΒ.ΕΧΤ.υβΕ 0.025% ΤυΒΧ30Θ ΔΓ13 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΜΟΘ/ϋΟ3Ε ΡίΧ10Μί(200ϋ03Ε3) ΡΒ22 

ΒΕδΟυνΟϋΝ ΡΗΑΒΜΑΟΗΕΜΙΕ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜ 

ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΡΟΕΙΝΑΤΕ 

ΙΝϋ.30Ε 100ΜΘ/20ΜίνΐΑί ΒΤΧ10νΐΑΕ3Χ20Μί ΖΕ1 

ΒΕ505ΤΥΙ. ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 

8ΕΕΕΟΙΕΙΝΕ ΗΥΰΡΙΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΝΖ13 

ΒΕ3ΡΟΟΟΒΤ ΒΙΚΕΒ Ι_ΑΒ. ίΑνίΡΗΑΒΜ 

ΒΕ0ΕΟΜΕΤΗΑ8ΟΝΕ ΩΙΡΡΟΡΒΙΟΝΑΤΕ 
ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 50ΜΟΟ/ϋΟ3Ε 10Μί(200003Ε3) 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 100ΜΟΘ/ϋΟ3Ε 10Μί(200ϋ03Ε3) 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 250ΜΟΘ/ϋΟ3Ε 10Μί(200003Ε3) ΑΑ50 

ΒΕΤΒΟνίΒ \Α/ΕΕίΟΟΜΕ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕΙΙΟΟΜΕ 

ΖΙΩΟνίΙΩΙΝΕ 

ΟΑΡ3 ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ100 

0ΑΡ3 250ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ40 

0ΒΑ1.301 50ΜΘ/5ΜΕ ΡίΧ200Μί 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 200ΜΘ/20ΜΕνΐΑί ΒΤΧ5νΐΑΕ3Χ20ΜΕΛ/ΙΑΕ ΛΔ2 

Με περιορισμό στην ένδειξη «μόνο για ασθενείς με ΗIV λοίμωξη». 

ΒΗΙΝΟδΙϋΕ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΒυΟΕδΟΝΙΟΕ 

ΜΌ.ΝΑ5.5Ρ 50ΜΟΘ/ϋΟ3Ε ΡΙΧ10ΜΙ(200005Ε5) ΡΒ22 
ΒΙΙΛΠΈΚ ΒΗΟΝΕ ΡΟϋίΕΝΟ ΒΟΒΕΒ ΒΗΟΝΕ ΡΟΕΙΙΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 
ΡΐωΖΟίΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ56 ΝΧ5 

Με αποκλειστική ένδειξη : πλαγία μυατροφική σκλήρυνση. 

ΒΙΝΟΕΒ’5 301_υΤΙ0Ν ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

80ΩΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ, ΡΟΤΑ88ΙΕΙΜ ΟΗΕΟΡΙΙΟΕ, ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΗΕΟ- 
ΡΙΙΩΕ ΟΙΗΥΟΒΑΤΕ 

ΙΝΤ30.ΙΝΡ (0.86 + 0.03 + 0.033)% ΒΑΘΧ250ΜΙ 
ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ (0.86 + 0.03 + 0.033)% ΒΑΘΧ500ΜΙ 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ (0.86 + 0.03 + 0.033)% ΒΑΘΧ1000ΜΕ ΘΗ16 

ΒΟΟΤΥΙ.ΑΝ ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 

ΒΕΙΤΑΜΙΡΙΑΤΕ ΟΙΤΡΙΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΙ ΡίΧ200Μί ΑΗ2 


ΒΟΡΕΒΟΝ-Α ΗΟΡΡΜΑΝΝ-Ε.Α ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 

ΙΝΤΕΡΙΡΕΡΙΟΝ ΑΕΡΑ 2Α, ΡΙΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 

ΙΝΤ30Ε 18Μΐυ/3Μί νΐΑΕ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ3Μί ΗΘ41 

ΒΟΕΑΚ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 

ΗΥΟΒΟ0ΟΡΙΤΙ8ΟΝΕ ΗΥΩΡΙΟΟΕΝ 8ΕΙΟΟΙΝΑΤΕ 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 100ΜΘ/νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑΕ+1ΑΜΡΧ2Μ1301 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 250ΜΘΛ/ΙΑΙ ΒΤΧΐνΐΑΕ+1ΑΜΡΧ2Μ1301 ΕΑ3 

ΒΟΕΑΚΕΤ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝΑΕ 

ΝΙΜΕ8ΕΙΕΙΰΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

ΒΟΜίνΕΒ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΤΕΡΙΒΙΝΑΡΙΝΕ ΗΥΩΡΙΟΟΗΕΟΡΙΙΟΕ 

ΟΒ.ΕΧΤ.ΙΙ3Ε 1% ΤυΒΧΙδΘ ΔΑ26 

ΒΟΧίαυ,ΙΝΕ-ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 

ΡΟΧΙΤΗΡΙΟΜΥΟΙΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΛΑ44 

ΒΟΧΥ5ΡΕ5 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 

ΡΟΧΙΤΗΡΙΟΜΥΟΙΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΛΑ44 

ΒυνΑΜΕϋ ΟΟϋΡ οουρ 

ΡΙΡΙΟΧΙΟΑΜ 

ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ1ΡΙΧ40 ΜΑ7 

3ΑΡΑΒ0Ε-ΜΕ0Ι0ΗΒ0Μ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 

ΒΕΙΤΑΜΙΡΙΑΤΕ ΟΙΤΡΙΑΤΕ 

3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧ200ΜΕ ΑΗ2 

5ΑΙΖΕΝ ΑΒΕ3 ΤΒΑϋΙΝΘ 3ΕΒΟΝΟ 

80ΜΑΤΡΙΟΡΙΝ 

ΙΝΤΙΡ 24ΐυ(8ΜΘ)/νΐΑίΕΑ3ΥύΕΟΤ ΒΤΧίνίΑί+Ιφυσίγγιο ΕΔ16 

5ΑΙΖΕΝ ΑΒΕ3 ΤΒΑϋΙΝΘ 3ΕΒΟΝΟ 

80ΜΑΤΡΙΟΡΙΝ ΡΙΕΙΜΑΝ, ΡΙΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 10ΐυ/νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑΕ(ΜϋίΤΙ-ϋ03Ε) ΕΔ16 

5ΑΙ.ΜΟΡΑΒ Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ ΕΠΕ 

ΟΑΕΟΙΤΟΝΙΝ, 8ΑΕΜΟΝ 

ΙΝΤ30Ε 100ΐυ/1ΜίΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1ΜΙ ΜΓ70 

5ΑΕΜΟΝ ΟΙί ΘΑΡ ΘΑΡ 

ΡΙ8Η ΟΙΕ (ΟΜΕΟΑ-3 ΡΟΕΥΕΙΝ8ΑΤΕΙΡΙΑΤΕΟ ΡΑΤΤΥΑΟΙΩ8) 
3.Θ.ΟΑΡ3 500(85+50+15)ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ50 ΚΝ9 

5ΑΙ.ΜΟΤΕΝ ΝΕ\Α/ ΒΕ3ΕΑΒ0Η Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ 

ΟΑΕΟΙΤΟΝΙΝ, 8ΑΕΜΟΝ 

Μϋ.ΝΑ3.3ΡΒ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΡίΧ2ΜΕ(14003Ε3) 

ΙΝώδΟΙ. 100ΐυ/ΜΙ_ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1ΜΕ ΜΓ70 

5ΑΝϋ03ΤΑΤΙΝ ίΑΒ ΝθνΑΒΤΙ3 ΝθνΑΒΤΙ3 

ΟΟΤΡΙΕΟΤΙΩΕ ΑΟΕΤΑ ΤΕ 

Ρ5.ΙΝ3.501 10ΜΟΛ/ΙΑΙ ΒΤΧΐνΐΑί+2ΑΜΡ330ίν+3ΕΤ ΙΜ 
Ρ5.ΙΝ3.501 20ΜΟ/νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑί+2ΑΜΡ330ίν+3ΕΤ ΙΜ 
Ρδ.ΙΝώδΟΕ 30ΜΘ/νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑί+2ΑΜΡ330Εν+3ΕΤΙΜ ΕΔ17 

5ΑΡΒΙΜΙΧ ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ 

ΟΙ8ΑΡΡΙΩΕ ΜΟΝΟΗΥΩΡΑΤΕ 

ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 ΠΙ6 

30ΑΡΕΑΜ ΗΕ13ΙΝΝ ΗΕΑίΤΗΟΑΒΕ ΝΕΙΑΔΑΣ 
ΝΙΜΕ8ΕΙΕΙΩΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

50ΑΕΡΙΝ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 

ΚΕΤ ΟΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΜΕϋ.δΗΑΜΡ 2% ΒΟΤΤΕΕΧ120ΜΕ ΔΑ24 

δΕϋΑΝΙΙΙΜ - Β ΟΟϋΡ ΟΟϋΡ 

ΡΑΜΟΤΙΩΙΝΕ 

ΤΑΒ 20ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

Ο.ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΠΒ4 

3ΕΙΡΕ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΒΟΧΙΤΗΡΙΟΜΥΟΙΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΛΑ44 
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δΕΠΕΤΙϋΕ ϋΐδκυδ ΘΙ-ΑΧΟ ΑΙΙΕΝ 
ΒΑίΜΕΤΕΒΟί ΧΙΝΑΕΟΑΤΕ, ΡΟΙΤΙΟΑδΟΝΕΡΒΟΡΙΟΝΑΤΕ 
ΙΝΗ.ΡΟΌΟδ (50 + 100)ΜΟ/003Ε ΒΤΧ1ϋΙ3ΚΧ60003Ε3 
ΙΝΗ.ΡϋΌΟδ (50+250)ΜΟ/005ΕΒΤΧ3ϋΙ3Κυ3Χ60003Ε5ΑΑ18 

δΕΒΕνΕΝΤ ΘίΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕίίΟΟΜΕ 

8ΑΕΜΕΤΕΒΟΕ ΧΙΝΑΕΟΑΤΕ 

ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 25Μ0Θ/003Ε ΣΥΣΚΕΥΗΧ120003Ε3 ΑΑ11 

δΕΒΟΡΒΑΜ ίυΝϋΒΕΟΚ ΕυΝϋΒΕΟΚ 

ΟΙΤΑίΟΡΡΑΜ ΗΥΩΒΟΒΒΟΜΙΩΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΝΓ91 

δΕΚΟΧΑΤ ΒΕΕΟΗΑΜ ΘΒΟΙΙΡ 3ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ-ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΡΑΡΟΧΕΤΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

ΟΒ.5υ5Ρ 10ΜΘ/5Μί ΡίΧ150Μί ΝΓ91 


δΙΜυίΕΟΤ ΝΟνΑΡΙΤΙδ ΝΟνΑΒΤΙδ 

ΒΑδΙίΙΧΙΜΑΒ 

Ρ3.501.ΙΝΡ 20ΜΘ/νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡ30ίν ΗΘ11 
Νοσοκομειακή χρήση (σε ειδικά κέντρα μεταμοσχεύσεων). 

δΙΝΘυίΑΙΒ ΜΕΒΟΚ νΐΑΝΕΧ 

ΜΟΝΤΕΟΙΟΑ3Τ δΟΩΟΙΜ 

ΟΗ1Λ/.ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΑΑ7 

δΟσίυΜ ΟΗίΟΒΙϋΕ + ϋΕΧΤΒΟδΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
ΩΕΧΤΒΟδΕ(ΟίυθΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥΰΒΑΤΕ, 80ΰΐυΜ ΟΗΕΟΒΙΰΕ 
ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 0.9%+5% ΒΑΘΧΙΟΟΟΜί 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 0.9%+5% ΒΑΘΧ250ΜΕ 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 0.9%+5% ΒΑΘΧ500Μί 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 0.18%+4% ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 0.18%+4% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 0.18%+4% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΟΜί 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 0.18%+4% ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 0,45%+2,5% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΟΜί ΘΗ11 


δΟσίυΜ ΟΗίΟΒΙϋΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
δΟΩΐυΜ ΟΗίΟΒΙΩΕ 


ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 

0,9% 

ΒΑΘΧ50Μί 

ΘΗ19 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 

0,9% 

ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 

ΘΗ19 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 

0.9% 

ΒΟΤΤίΕΧ2000Μί 

ΘΗ19 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 

0.9% 

ΒΟΤΤίΕΧ3000Μί 

ΘΗ19 

0/3.30ί.ΙΝ 

15% 

ΑΜΡΧΙΟΜί 

ΘΗ22 

δΟίΟδΑ ΗΟΕΟΗ3Τ 

ΗΟΕΟΗ3Τ ΜΑΒΙΟΝ ΒΟίΙ33Εί 

ΟΙΙΜΕΡΙΒΙΟΕ 




ΤΑΒ 

1ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΤΑΒ 

2ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΤΑΒ 

3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 


ΤΑΒ 

4ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΕΖ21 

δΟίυΟΑΜΙΝ 

ΚίΕΥΑ ΚίΕΥΑ 


ΕΕΥΟΟΑΒΝΙΤΙΝΕ 



0Β.30ί.3ϋ 

1Θ/003Ε 

ΒΤΧΙΟ(ΡίΧΙΟΜί) 

ΚΤ7 

δΟίυυρ 

ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 


ΟΕΜΕΙΒΒΟΖΙί 




Ρ.Ο.ΤΑΒ 

600ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΚΝ5 

δοίυριο 

ί)ΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 


ΑϋΟΡυΡΙΙΝΟί 




ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 

300ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ30 

ΜΓ15 


δΟίνΕΤΑΝ ΘίΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Α/ΕίίΟΟΜΕ 

ΟΕΡΤΑΖΙΩΙΜΕ ΡΕΝΤΑΗΥΩΒΑΤΕ 
ΟΒ.ΡΟ.ΙΝύ ΙΘΛ/ΙΑί ΒΤΧΙΜΟΝΟνίΑί 

ΟΒ.ΡΟ.ΙΝύ 2Θ/νΐΑί ΒΤΧΙΜΟΝΟνίΑί ΛΑ23 

Νοσοκομειακή χρήση. 

δΟΜΑΤυίΙΝΕ 3.Ο.Β.Α.3. ΙΡ3ΕΝ 

ίΑΝΒΕΟΤΙΩΕ 

ΟΒ.ΙΝύ.δ.Β 40ΜΘ/νΐΑί ΒΤΧίνίΑίΤ 1ΑΜΡΧ2Μί30ίΕΔ17 

δΟΝΑίΕΝΤ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙΩ 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδΕ 20% ΤυΒΧ30Θ ΔΤ67 


δΟΝΑΤΑ 

ΖΑίΕΡίΟΝ 

1Α/ΥΕΤΗ 

\Α/ΥΕΤΗ 


ΟΑΡ3 

10ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 


ΝΑ28 

Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. 



δΟΝΙϋΑί 

ΒίΙΟΕδΟΝΙΩΕ 

3ΡΕΟΙΡΑΒ 

3ΡΕΟΙΡΑΒ 


ΟΒ.ΕΧΤ.υδΕ 

0.025% ΤυΒΧ30Θ 

ΔΓ13 

δΡΕΟΙίΙϋ 

ΝΙΜΕδυίΙΟΕ 

3ΡΕΟΙΡΑΒ 

3ΡΕΟΙΡΑΒ 


ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 



ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 


ΜΑ87 

3ΡΟΒΑΝΟΧ 

ΘΑΝ33ΕΝ 

ΘΑΝ33ΕΝ-0ΙίΑΘ 

ΙΤΒΑΟΟΝΑΖΟίΕ 



ΟΒ.δΟί. 

ΙΟΜΘ/Μί ΡίΧ150Μί 

ΛΒ4 

δΤΕΡΟίΑΝΤ 

ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 

ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 


ΑΜΒΒΟΧΟί ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 



3ΥΒ 

30ΜΘ/5Μί ΡίΧ125Μί 

ΑΖ1 

δΤΕδΟίΙϋ 

ΰΙΑΖΕΡΑΜ 

Α/3 ϋυΜΕΧ 

ΒΕΜΕΚ 



ΕΝΕΜΑ 5ΜΘ/5ΙΝΘίΕ ϋ03Ε ΒΤΧ5ΠΕΡ.ΜΙΑΣΧΡ.2.5Μ 
ΕΝΕΜΑ 10ΜΘ/5ΙΝΘίΕ ϋ03Ε ΒΤΧ5ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ2.5ΜίΝΑ10 
Με συνταγή του Ν. 1729/87. 

δΤΙΒΕΝΥί ΡΗΑΒΜΑΝΕί ΡΗΑΒΜΑΝΕί 

ΒΑΜΙΡΒΙί 

ΤΑΒ 2,5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΚΘ4 

δΤΙΕΡΟΤΒΕΧ δΤΙΕΡΕί δΤΙΕΡΕί 

Ι80ΤΒΕΤΙΝ0ΙΝ 

ΘΕί.ΕΧΤ.υβ 0.05% ΤϋΒΧ30Θ ΔΤ67 

δυίΟϋΙί νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 

ΒυΡΕΟΜΕΩΙΕ ΗΥΟΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

00.Β.Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ15 ΚΙ8 

δίΙΡΒΕΡΑΟΤ ΗΟΕΟΗ3Τ Η0Ε0Η3Τ ΜΑΒΙΟΝ 

ΒΟίΙ33Εί 

ΒίΙδΕΒΕίΙΝ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΙΜΡίΑΝΤ 6,3ΜΘ/ΡΡ.3ΥΒ ΒΤΧ1ΡΡ.3ΥΒ ΖΑ47 

δνίΒΟΧΙΤ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΕΤΙΩΒΟΝΑΤΕ ΩΙΒΟΩΐυΜ 

ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΟΑΡ3 400ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 ΜΓ71 

ΤΑνΑΝΙΟ ΗΟΕΟΗ3Τ ΜΑΒΙΟΝ ΒΟϋδδΕί 

ΗΟΕΟΗ3Τ ΜΑΒΙΟΝ ΒΟϋ33Εί 

ΕΕνΟΕίΟΧΑΟΙΝ ΗΕΜΙΗΥΩΒΑΤΕ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 250ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ5 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ5 ΛΓ4 

Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. 

Χορηγούνται μετά από αντιβιόγραμμα. 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 500ΜΘ/100Μί ΒΤΧΙΦΙΑΛΗΧΙΟΟΜί ΛΓ4 

Νοσοκομειακή χρήση. 

ΤΑΧΟί ΒΒΙ3Τ0ί-ΜΥΕΒ3 30ϋΙΒΒ ΒΒΙ3ΤΟί-ΜΥΕΒ3 30υΐΒΒ 
ΡΑΟίΙΤΑΧΕί 

ΙΝύ.ΟΟ.ΙΝΡ 100ΜΘ/17Μί ΒΤΧ1 ΜίΙίΤΙϋ03Ε3 \/ΙΑίΖΑ38 
ΤΕΜΟϋΑί 3ΗΕΒΙΝΘ ΡίΟίΙΘΗ 3Ρ ΕίΙΒΟΡΕ 

ΤΕΜΟΖΟίΟΜΙΩΕ 


ΟΑΡ3 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΟΑΡ3 

5ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ20 

ΟΑΡ3 

20ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 

ΟΑΡ3 

100ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 

ΟΑΡ3 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΒΤΧ5 


Μόνο για περιπτώσεις πολυμόρφου γλοιοβλαστώματος που 
έχουν υποτροπιάσει ή επιδεινωθεί μετά από κλασική θεραπεία. 

ΤΕΝϋΟίΟΝ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

ΟΑΕΟΙΤΟΝΙΝ, 8ΑΕΜΟΝ 

ΙΝνίδΟί ΙΟΟΙίΙ/ΙΜίΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1Μί 

ΝΑ3ΡΒ.30ί 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΡίΧ2Μί(14ϋ03Ε3) ΜΓ70 
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ΤΕΤΒΑΟΑΙΝΕ ΗΟί ΡΗΑΒΜΑΝΕί ΡΗΑΒΜΑΝΕΙ ΡΗΑΒΜΑΝΕί 
ΤΕΤΒΑΟΑΙΝΕ ΗΟί 

ΕΥΌΒ.δΟί 0,5% ΒΤΧ5 ΜΟΝΟϋ.ΡΙΡΕΤΤΕΝΧΟ,3Μί 
ΕΥΌΒ.δΟί 0,5% ΒΤΧ100 ΜΟΝΟΟ.ΡΙΡΕΤΤΕΝΧΟ,3Μί ΦΤ2 

ΤΗΙίΟ-ΜΙΟΙΝΕ ΟΒ.ΤΗΙίΟ ΑΛΚΟΝ 

ΤΟΒΒΑΜΥΟΙΝ 

ΕΥΌΒΟ.δΟί 0.3% ΡίΧ5Μί 

ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 0.3% ΤίΙΒΧ3,5Θ ΦΑ10 

ΤΗΙίΟΤΙΜ ΟΒ.ΤΗΙίΟ ΑΛΚΟΝ 

ΤΙΜΟίΟΕ ΜΑΕΕΑΤΕ 

ΕΥΌΒΟ.δΟί 0,5%νν/ν ΡίΧ5Μί 

ΕΥΌΒΟ.δΟί 0,25% \Α//ν ΡίΧ5Μί ΦΔ25 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 2ΜΟ/νΐΑί ΒΤΧ5νΐΑί3 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 5ΜΟ/νΐΑί ΒΤΧ5νΐΑ13 ΝΙ35 

Νοσοκομειακή χρήση. 

Με ειδική συνταγή ναρκωτικών. 

υΐΤΒΑνίΒΤ 30ΗΕΒΙΝΘ 30ΗΕΡΑ 

ΙΟΡΒΟΜΙΰΕ 

ΙΝύ.δΟί 62.34%(30%ΙΟΟΙΝΕ) ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜί 
ΙΝύ.δΟί 76.9%(37%ΙΟϋΙΝΕ) ΒΤΧ1ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 
ΙΝύ.δΟί 76.9%(37%ΙΟϋΙΝΕ) ΒΤΧ1ΒΟΤΤίΕΧ500Μί ΧΑ14 

υΒΙϋΑΟΤΟΝΕ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

5 ΡΙΒΟΝΟΕΑΟΤΟΝΕ 

ΤΑΒ 25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΚΗ3 


ΤΙΑϋΕΝ ΘΑΡ ΘΑΡ 

ΑΜΙίΟΒΙΩΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ, ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΟΤΗΙΑΖΙΰΕ 
ΤΑΒ (50+5)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΚΗ11 

ΤΙΕΒϋΤΕ ΒΒ03 ΒΒ03 

ΕΟΙΟΟΝΑΖΟίΕ 

ΟΑΡ3 50ΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ7 ΛΒ4 


ΤίνίΒίΟΝ ΟΟϋΡ ΟΟϋΡ 

ίΙ8ΙΝΟΡΒΙί ΰΙΗΥΰΒΑΤΕ 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 ΚΘ41 


νΑΟΟΙΝ ΜΕΝΙΝΘΟΟΟΟΟΟΙΟίΙΕ ΜΕΒΙΕίΙΧ 

ΡΑ3ΤΕΙΙΒ ΜΕΒΙΕΙΙΧ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΕΥΟΡΗΙΕΙΖΕΩ ΡΟΕΥ8ΑΟΟΗΑΒΙΩΕ ΟΕ ΝΕΙ33ΕΡΙΑ ΜΕΝΙΝΟΙΤΙ8 
ΤΥΡΕΑ, ίΥΟΡΗΙϋΖΕΰ ΡΟίΥ8ΑΟΟΗΑΒΙΰΕ ΟΕΝΕΙ88ΕΡΙΑ ΜΕΝΙΝ- 
ΟΙΤΙ3 ΤΥΡΕ Ο 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ (50+50)ΜΟΘ/0,5Μί 

003ΕΒΤΧΐνΐΑί+15ΥΒΟ,5Μί50ίν ΗΑ10 
Εξασφαλίζει προφύλαξη μόνον απόμηνιγγιτιδόκοκκοΑκαιΟ. Θα 
διακινείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Β1 014/6235/1.10.98 εγκύ¬ 
κλιο του ΥΥΠ. 


ΤΟίΡΑΜΙΟ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΤΟΕΕΕΝΑΜΙΟ ΑΟΙΩ 

0ΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 ΜΑ6 


νΑί,ΤΒΕΧ ννΕίίΟΟΜΕ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕίίΟΟΜΕ 

νΑίΑΟΐαΟνίΒ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΛΔ12 


ΤΟΡΑΜΑΟ ΟΙίΑΘ ύΑΝ33ΕΝ-ΟΙίΑΘ 

ΤΟΡΙΡΑΜΑΤΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ60 

ΝΕ20 


Με ένδειξη «γιατην συμπληρωματική θεραπεία της εστιακής επι¬ 
ληψίας με ή χωρίς δευτερογενώς γενικευόμενες επιληπτικές κρί¬ 
σεις». 

ΤΟΡΙ3ΤΙΝ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

ΟΙΡΒΟΕίΟΧΑΟΙΝ ΕΑΟΤΑΤΕ 

ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 100ΜΘ/50ΜΐνΐΑΙ ΒΤΧΐνΐΑίΧ50Μί ΛΓ4 
Νοσοκομειακή χρήση. 

ΤΟΡΙ3ΤΙΝ ΕίΡΕΝ 

ΟΙΡΒΟΕίΟΧΑΟΙΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια. 

Χορηγείται μετά από αντιβιόγραμμα. 

Τ03ΙΟΑΕΟΙΝ ΦΑΡΜΑΝΕΛ 

ΟΑίΟΙΤΟΝΙΝ, 8ΑΕΜΟΝ 
ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΡίΧ4Μί(28ϋ03Ε3) ΜΓ70 

ΤΒΑΡυΒΙί ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΒίΙ8ΡΙΒΟΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΝΑΙ 9 

ΤυΝΕίΖΙΝ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΡΑΒΑΟΕΤΑΜΟί 

ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΝΗ23 

ΤυΡΑ3Τ ΚίΕ\/Α ΚίΕνΑ 

ΒΑΝΙΤΙΩΙΝΕ ΗΥϋΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΠΒ4 

Τνΐ/ΙΝΒΙΧ 3ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 3ΜΙΤΗ ΚΙΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΗΕΡΑΤΙΤΙ8 Α νΐΒί/8 ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΜ 175 8ΤΒΑΙΝ), ΗΕΡΑΤΙΤΙ8 Β 
8ΤΙΒΕΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΒ8ΑΟ), ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 
ΙΝύ.3ίΙ3 Ε.υ + 10μς|/0,5Μί(1ΔΟΣΡΙ ΒΤΧ1 Ρ.Ρ. 3ΥΒΧ0,5ΜίΗΑ18 

υϋΕ303ΡΒΑΥ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

βί/ΟΕ50Λ//ΟΕ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΜΟΘ/ϋΟ5Ε ΒΤΧ1ΡΙΧ10ΜΙ(2000 03Ε3) ΡΒ22 


ΕΙΡΕΝ 

ΛΓ4 

ΦΑΡΜΑΝΕΛ 


νΑΝΟΟΜΥΟΙΝ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙϋΕ/ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 
νΑΝΟΟΜΥΟΙΝ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 

ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 500ΜΘΛ/ΙΑί ΒΤΧίνίΑί ΛΑ87 

Νοσοκομειακή χρήση. 

νΕΝΤΟΒ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΝΙΜΕδίΙίΙΩΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 


νΕΒΙΟΟΒΤ νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 

Β1ΙΟΕ80ΝΙΟΕ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΜΟΘ/ϋΟ5Ε ΒΤΧ1ΡίΧ10Μί(200ϋΟ3Ε5) ΡΒ22 


νΕ3ΑΝΟΙϋ ΗΟΡΡΜΑΝΝ-ί.ΑΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 

ΤΒΕΤΙΝΟΙΝ 

30Ρ.Θ.ΟΑΡ3 10ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ100 ΖΑ8 


νΕΧΟί ΑΙΟΟΝ ΡΗΑΒΜ. ΑΛΚΟΝ 

ΒΙΜΕΧΟίΟΝΕ 

ΕΥΌΒ0.3ίΙ3 1% ΡΙΧ5ΜΙ ΦΒ10 

νΐϋΕΧ ΒΒΙ3ΤΟΕ-ΜΥΕΒ3 30ίΙΙΒΒ ΒΒΙ3ΤΟΕ-ΜΥΕΒ3 30ϋΙΒΒ 
0/0ΑΛ/05/0Ε 

ΟΗ1Α/.ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 ΛΔ2 

Νοσοκομειακή χρήση. 


νΐΝ0ΒΙ3ΤΙΝΕ/ΡΗΑΒΜΑ0ΗΕΜΙΕ 

ΡΗΑΒΜΑΟΗΕΜΙΕ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜ 


ΥΙΝ0ΒΙ8ΤΙΝΕ 8υίΕΑΤΕ 



ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 

ΙΜΘ/νίΑί 

ΒΤΧίνίΑίδ 


ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 

ΙΜΘ/νίΑί 

ΒΤΧ10νΐΑ13 

ΖΑ34 

νΐΝΕΟΟΒΤ 

ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 


ΒυθΕ80Ν!ΰΕ 




ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδΕ 

0.025% 

ΤυΒΧ50Θ 

ΔΓ13 

νΐΟΒΙϋΟΝ 

νίΟΡΑΒ 

νίΟΡΑΒ 


ΒΑΟΕΟΕΕΝ 




ΤΑΒ 

10ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ50 

ΜΖ18 

νίΒΑΟΕΡΤ 

ΒΟΟΗΕ 

ΒΟΟΗΕ 


ΝΕίΕΙΝΑΥΙΒ ΜΕ8ΥΤΑΤΕ 



ΟΒΑί.Ρϋ 

50ΜΘ/Θ 

ΡΙΧ144ΜΘ 


ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΡΙΧ270 

ΛΔ2 


Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμ¬ 
φωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων). 


υίΤίνΑ ΘΙΑΧΟ ΘΙΑΧΟ \Λ/ ΕΙΙΟΟΜΕ 

ΒΕΜΙΕΕΝΤΑΝΙί ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ ΙΜΘ/νίΑί ΒΤΧ5νΐΑ13 


νίΒΑΜίΙΝΕ ΒΟΗΕΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. 
ΝΕνίΒΑΡΙΝΕ 

ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 ΛΔ2 
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Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμ¬ 
φωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων). 

νίΤΙΝΕϋΝ ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 

νΟΙΠ νΕΙΚΑ νΕΕΚΑ 

ΤΕΝΟΧΙΟΑΜ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΜΑ7 

νΟΕΟΝΤΕΝ νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 

ΝίΜΕδυυΰΕ 

ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ87 

ΜΑΤΕΒ ΡΟΒ ΙΝύΕΟΤΙΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
ν/ΑΤΕΕΙ ΡΟΗΙΜΕΟΤΙΟΝ 
ΒΟΕν.ΙΝύ ΒΟΤΤΕΕΧ250ΜΕ 

ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ ΒΑΘΧ50ΜΕ ΘΗ19 

ννΕΕΕνΟΝΕ \Α/ΕΕΕΟΟΜΕ ΘΕΑΧΟ \Λ/ΕΕΕΟΟΜΕ 

ΑΤΟνΑΟυΟΝΕ 

ΟΡΑΕ.δϋδΡ 750ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ226ΜΕ ΛΚ82 

ΧΑΕΑΤΑΝ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ & ΕΙΡύΟΗΝ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ & ΕΙΡύΟΗΝ 
ΕΑΤΑΝΟΡΒΟδΤ 

ΕΥΌΒΟ.δΟΕ 50ΜΟΘ/ΜΕ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ2,50ΜΕ ΦΔ29 


ΖΕΤΑΟΑΕ 

ΕΕΡΕΝ 

ΕΕΡΕΝ 


ΟΕΡυΒΟΧΙΜ 




ϋΒ.ΡΟ.ΙΝύ. 

250ΜΘ/νΐΑΕ 

ΡΕΧ1Ν/ΙΑΕ 


ΟΒ.ΡΟ.ΙΝύ. 

750ΜΘΛ/ΙΑΕ 

ΡΕΧ1Ν/ΙΑΕ 


ΟΒ.Ρϋ.ΙΝύ. 

1500ΜΘ/ΥΙΑΕ 

ΡΕΧ1Ν/ΙΑΕ 

ΛΑ21 

ΖΙΟΟΤΕΝ 

ΒΟΗΕΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. ΟΒΟΟυδ 

Αοιαονιρ 




ΟΒ.Εχ.υδ 

5% 

ΤυΒΧ2Θ 

ΔΑ41 

ΖΙϋΟνίΜΜ 

ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 


Αοιαονιρ 




ΟΒ.ΕΧΤ.υδΕ 

5% 

ΤυΒΧΙΟΘ 

ΔΑ41 

ΖΙΝΑϋΟΕ 

ΘΕΑΧΟ ΘΕΑΧΟ \Α/ΕΕΕΟΟΜΕ 

ΟΕΡυΡΟΧΙΜΕ ΑΧΕΤΙί 



ΘΒΑ.ΟΒ.δυδ 

125ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 


ΘΒΑ.ΟΒ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ50ΜΕ 


ΘΒΑ.ΟΒ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΕ 

ΡΕΧ100ΜΕ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ8 

ΛΑ21 

ΖΙΝΕΕΙ 

ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 


ΟΒΟΜΟβΕΙΟΑΤΕ δΟΩΐυΜ 



ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 

2% 

ΡΕΧ26ΜΕ 

ΡΒ28 


ΧΑΤΒΑΕ δΥΝΤΗΕΕΑΒΟ δΥΝΤΗΕΕΑΒΟ ΕΑνίΡΗΑΒΜ 
ΑίΕυΖΟδΙΝ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΩΕ 

δ.Β.Ρ.Ο.ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 ΓΒ63 

ΧΕΡΟ ΝΥΟΟΜΕϋ ΝΥΟΟΜΕϋ 

ίΟΒΝΟΧΙΟΑΜ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 4ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 8ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΜΑ7 


ΖΝυΡΒΙΕ νΕΕΚΑ νΕΕΚΑ 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 

ΖΟΟΟΠ ΜΕΒΟΚ νΐΑΝΕΧ 

δΙΜνΑδΤΑΤΙΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 40ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 ΚΝ1 


ΖΑΒΑΤΟΒ ΡΑΒΚΕ ϋΑνίδ ΡΡΙΖΕΒ 

ΑΤΟΕίνΑδΤΑΤΙΝ ΟΑΕΟΙίΙΜ ΤΒΙΗΥΩΒΑΤΕ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 ΚΝ1 

ΖΑΒΟΝΤΙΝ ΡΑΒΚΕ ϋΑνίδ \Λ/ΑΒΝΕΒ-ΕΑΜΒΕΒΤ 
ΕΤΗΟδυΧΙΜΙΩΕ 

δΥΒ 250ΜΟ/5ΜΕ ΡΕΧ200ΜΕ ΝΕ16 


ΖΕΟΕΑΒ ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 

ΟΑΒΙΤΗΒΟΜΥΟΙΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 250ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ12 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 

ΘΒΑ.ΟΒ.δυδ 125ΜΟ/5ΜΕ ΡΕΧ50ΜΕ 

ΘΒΑ.ΟΒ.δυδ 250ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ50ΜΕ 


ΛΑ44 


ΖΕΕΙΑΝ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΒίΙΕίΟΜΕΩΙί ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΚΙ8 


ΖΕΕΙΟΒΕΜΑ ΒΙΟΡΑΒ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 

ΑΖΕΕΑΙΟΑΟΙΩ 

ΟΒ.ΕΧΤ.υδΕ ΟΒ.ΕΧΤ.υδ20%ΤϋΒΧ30Θ ΔΤ67 


ΖΕΕΜΑΒ ΒΙΟΡΑΒ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 

ΕΟΒΑΤΑΩΙΝΕ 

ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 ΗΔ19 

ΖΕΡΗΟΕΙΝ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ ΩΙΗΥΰΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 ΗΔ19 

ΖΕΒΙΤ ΒΒΙδΤΟΕ ΜΥΕΒδ δΟΕΙΙΒΒ ΒΒΙδΤΟΕ ΜΥΕΒδ δΟΕΙΙΒΒ 

δΤΑνυΟΙΝΕ 

Ρϋ.ΟΒΑ.δΟΕ 1ΜΘ/ΜΕ ΡΕΧ200ΜΕ 

ΟΑΡδ 30ΜΘ/ΟΑΡ ΒΕΙδΤ4Χ14 

ΟΑΡδ 40ΜΘ/ΟΑΡ ΒΕΙδΤ4Χ14 ΛΔ2 

Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμ¬ 
φωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων). 


ΖΟΡΒΟΝ ΘΕΑΧΟ ΘΕΑΧΟ \Λ/ ΕΕΕΟΟΜΕ 

ΟΝΰΑδΕΤΒΟΝ 

δΥΒ. 4ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ50ΜΕ 

δυρρ 16ΜΘ/δυΡΡ ΒΤΧ1 ΝΘ13 

Μόνο για εμέτους μετά από χημειοθεραπευτική αγωγή ή ακτινο¬ 
θεραπεία. 

ΖΟΕΑϋΕΧ ΖΕΝΕΟΑ ΟΑΝΑ 

ΟΟδΕΒΕΤΙΝΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΙΝϋ.ΙΜΡΕ 10.8ΜΘ/ΡΡ.δΥΒ. ΒΤΧΙΡΡ.δΥΒ. ΖΑ47 


ΖΟΕΙϋΕΝ ΕΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ΕΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 

ΒΑΝΙΤΙΟΙΝΕ ΗΥΩΒΟ ΟΗί ΟΒΙΩΕ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΕΡ.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ12ΤΑΒ6 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 


ΠΒ4 


ΖΟΜΙΘΟΝ Ι.Ρ.Β. ΟΑΝΑ 

ΖΟίΜΙΤΒΙΡΤΑΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 2.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ3 ΝΗ50 

Με ένδειξη «στην οξεία φάση της κρίσης ημικρανίας που συνε¬ 
πάγεται ανικανότητα για εργασία, εφόσον δεν έχουν αποτέλε¬ 
σμα τα αναλγητικά και τα παράγωγα της εργοταμίνης». 


ΖυΒΡΙΧ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 

ΒΑΝΙΤΙΩΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 


Ρ.Ο.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ20 

ΠΒ4 

ΖΥΡΒΕΧΑ 

ΟίΑΝΖΑΡΙΝΕ 

ΕΕΙ ΕΙΕΕΥ 

ΕΕΙ ΕΙΕΕΥ 


Ο.ΤΑΒ 

5ΜΘ/ΤΑΒ 

ΒΤΧ28 

ΝΒ72 

ΙΧΩΡ 

ΒυΩΕδΟΝΙΩΕ 

ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 

ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 


ΟΒ.ΕΧΤ.υδΕ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 


ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υδΕ 

0.025% 

ΤυΒΧ30Θ 


ΟΒ.ΕΧΤ.υδΕ 

0.025% 

ΤυΒΧΙΟΟΘ 

ΔΓ13 
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II. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΙΔ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 


1. Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 

Σε Α3ΡΙΒΙΝ-100 θ.ο.ΐβόόί 30X1ΟΟιτιρ ΝΗ20 

Από Α3ΡΙΒΙΝ β.ο. (30 όΟΟΧΙΟΟιτιμ 

Σε Α3ΡΙΒΙΝ - 300 θ.ο. (3ί> όί 30Χ300ιτΐ9 ΝΗ20 

Από Α3ΡΙΡΙΝ β.ο. (30 ό(30Χ300ιτΐ9 

Σε ΒΕΤΟΡΤΙΟ 3 οοΙΙ (15ηηΙ 0,25% ΦΔ25 

Από ΒΕΤΟΡΤΙΟ οοΙΙ (I 5γπΙ 0,25% 

Σε ΘίΟΡΙΧΟΝΕ ΛΑ23 


όΓ.ρό.ίη]. 1 9Γ/νΪ3ΐ 0(χ1νί3ΐ+1 3ΓΤΐρχ3,5 ΓηΙ 
όΓ.ρό.ίη], δΟΟηης/νίβΙ ό(χ1νί3ΐ + ΐ3ηηρχ2 πηΙ 
όΓ.ρό.ίη]. 19Γ/νί3ΐ ό(χ1νί3ΐ + ΐ3ηηρχ10 ηΙ 
Από ΟΕΡΤΒΙΑΧΟΝΕ/ΗΕΙΡ 

όΓ.ρό.ίη], 19Γ/νί3ΐ ό(χ1νί3ΐ+ΐ3ηηρχ3,5 γπΙ 
όΓ.ρό.ίη], δΟΟηηςι/νίβΙ ό1χ1νί3ΐ + ΐ3ηηρχ2 γπΙ 
όΓ.ρό.ίη], Ιρ/νίβί ό(χ1νί3ΐ + ΐ3Γηρχ10 γτιΙ 
Σε 3Υ3ΤΙΙΑΝ Οό 0(50x1 Οηηρ ΠΙ6 

Από ΟΙΒΟΟΟΒΙΟ (30 ό(50χ ΙΟιτιρ 

Σε ΟίΕΝΙίΡΟΒΤΕύΕΤίηίι.3υ3.ρ.250Γηο9/άθ3βίΙΧ12,5ιηΙ(200 

003Θ3) 

Από ΟίΕΝΙί Αθγο3οΙ ίηίι ιτιό (I 200όθ3θβ 250ηηο9/όθ5β ΑΑ5 
Σε ΒΕΜΙΚΙΝ ίη] ίί 500 γπ9/2γπΙ ΛΑ6 

Από ΟΟΝ3υΜΟΝΙΤίη]ίΙ500ηη9/2ηιΙ 

Σε ϋΕΕΡ ΗΕΑΤοίη(.θχ(.ϋ3(υόθχ679 ΜΒ2 

Από ΜΕΝΤΗΟίΑΤυΜ ϋΕΕΡ ΗΕΑΤ ΒϋΒ οίη(.ΘΧ(.υ3ίυόβ χ 679 
Σε ΡΒΟΤΗυΒΙί(30Ιό(60Χ50ηη9 ΕΒ20 

Από ΡΒΟΡΥίΤΗΙΟίΙΒΑΟΙί/υΝΙ- ΡΗΑΒΜΑ (301 όί 60Χ50ΙΠ9 
Σε Ρ03Ρ0ίΑΧ(Ι 125ηιΙχ(7,5+20)9Γ/ίΙ ΠΔ76 

Από 30ϋΐυΜ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ3 ΕΝΕΜΑ/ΟΟυΡ (I 125 γπΙ χ 
(7,5 + 20)9Γ/ίί 

Σε ΒΙΟΟΙΡΒΟ(.ο.( 30 όί 10 χ500γπ9 ΛΓ4 

Από 31ΙΡΕΒ3ΡΟΒ ί.ο.(30 ό( ΙΟχδΟΟιτιμ 

2. Αλλαγή Περιέκτη 

Σε ΡΕΟΟΜΒίνΑΧ (ΜΕΒΙΕΙΙΧ) Ιη] ΙΟιτιας/ηΊΐ όίχ 1 ρίβγτχ ΙγπΙ ίιτι ΗΑ13 
Από ΒΕΟΟΜΒίνΑΧ (ΜΕΒΙΕϋΧ) Ιη] (I ΙΟΓηομ/ηιΙ ίπι 
Σε νΑΟΟΙΝ ΑΝΤΙΡΟϋΟΜΕϋΤΙΟυΕ ΜΕΒΙΕΙΙΧ 1 01383 νίειΙ.ΟΓ χ 0,5 γπΙ ΗΑ13 
Από νΑΟΟΙΝ ΑΝΤΙΡΟϋΟΜΕίΙΤΙΟϋΕ ΜΕΒΙΕΙΙΧ 1 βπιρ χ 0,5πιΙ 

3. Αλλαγή όγκου ενεσίμου διαλύματος 

Σε ΗΑνΒΙΧ (3Κ ΒΕΕΟΗΑΜ) Ιη]-3γΓίη0 720υη/0,5Γπί όοεθ ίηπ ΗΑ13 
Από ΗΑνΒΙΧ (3Κ ΒΕΕΟΗΑΜ) Ιη]-5γπη9 720υη/1ηηΙ όοββ ίιτι 
Σε ΙΝΝΟΗΕΡ (ίΕΟ) ίη]-3ΘΓίη9 2x3500 3η(ί-χ3 υη/0,35ιηΙ ΚΚ11 
Από ΙΝΝΟΗΕΡ (ίΕΟ) Ιη]-5Θπη9 2x3500 3ηίί-χ3 υη/0,3ηηΙ 

4. Αλλαγή περιεκτικότητας και όγκου εισπνεομένου διαλύμα¬ 
τος 

Σε ΙΟΟΑΒΙΟΤΑΙ (3ΕΒνΐΕΒ) 3θί ίη(ι (I 5 γπΙ 1% ΡΓ40 

Από ΙΟΟΑΒΙΟΤΑΙ (3ΕΒνΐΕΒ) βθγοβοΙ (I 20πιί 0,25% 


5. Διόρθωση περιγραφής μορφής 

Σε ΗΙΡΝ03ΕϋΟΝ (ΒΟΟΗΕ) (.0(30 0(30X1 ΓΠ9/(30 ΝΑ23 

Από ΗΙΡΝ03ΕϋΟΝ (ΒΟΟΗΕ) (30 όί 30X1 ιτιμ/ίδό 

6. Διόρθωση περιγραφής μορφής και δικαιούχου σήματος 

Σε ΡΟνίΟϋΙΝΕ ΒΕΜΕΚ ΔΑ55 

οιιί.Βοί 10% (I 30 γπΙ 
ου(.3θί. 10% (I 250 γπΙ 
ου(.3θί.7,5%ίί 100 γτίΙ 
ου(.3θΙ.7,5%ίί 1000 γπΙ 
Από ΡΟνίΟϋΙΝΕ ΜΙΝΕΒνΑ 
3θΙ.θχί.ϋ3 10% (I 30 γπΙ 
εοί.θχί.υβ 10% (1250 γπΙ 
3υΓ9·50Γυό 7,5% (I 100 γπΙ 
3υΓ9·50Γυό 7,5% (I 1000 γτίΙ 

7. Διόρθωση του τρόπου διάθεσης 

Σε ΕΡΒΕΧ (ΟΙίΑΘ) ΘΑ35 

Εροβίίη ΑΙίβ 
Ιη] (16X1 ΟΟΟυη/Ο,δΓπί ίν 
Ιη] (16Χ2000υη/ηιΙ ίν 
Ιη] (16Χ4000υη/ηΊΐ ίν 
Ιη] (16X1 ΟΟΟΟυη/ηηΙ ίν 
Ιη]-3γπη9 6Χ1000υη/0,5πιΙ ίν 30 
Ιη]-3γΓίη9 6Χ2000υη/0,5Γηί ίν 30 
Ιη]-3γπη9 6Χ3000υη/0,3πιί ίν 30 
Ιη]-3γΓίπ9 6X1 ΟΟΟΟυη/ηηΙ ίν 30 

Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση σε Κέντρα Αιμοκάθαρσης, Ογκο- 
λογικά, Αιματολογικά και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Α6/1398/ 
19.4.89 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

Από Νοσοκομειακή χρήση κέντρα Αιμοκάθαρσης 
Σε ΙΝΤΒΟΝ-Α (30ΗΕΒ.ΡίΟϋΘΗ) ΗΘ41 

ΙηίΘΓίθΓοη ΑΙίβ - 2ό, ΓθοοΓηόίηΒηί 
Ιη] (110000000υη/2ηηΙ ιγπ 30 
Ιη] (125000000υη/5ηηΙ 30 
Ιη] Ιγορίι ΐΙ ΙΟΟΟΟΟΟυη ίν 
Ιη] Ιγορίι (13000000υη ίν 
Ιη] Ιγορίι (I 5000000 ίν 
Ιη] Ιγορίι (110ΟΟΟΟΟΟυη ίν 
Ιη] Ιγορίι (130000000υη ίν 
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

Από Νοσοκομειακή χρήση. Μόνο σε αντικαρκινικά κέντρα και 
μόνο για τις ενδείξεις που αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών του 
προϊόντος 

8. Διόρθωση περιγραφής θεραπευτικής κατηγορίας 

Σε ΑΑ17 Συνδυασμοί βραχείας δράσεως 
Από ΑΑ17 Συνδυασμοί 

Σε ΚΝ1 Αναστολείς της ΗΜΘ ΟΟ-Α αναγωγάσης (στατίνες) 
Από ΚΝ1 Αναστολείςτης ΗΜΘ ΟΟ-Α ρεδουκτάσης (στατίνες) 
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III. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΩΝ, ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ- 
ΝΤΩΝ Η ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔ/ΤΩΝ 


ΑΜδΟΝΕ (1Λ/ΑΒΝΕΒ) ΖΑ8 

ίη].ίΙ6χ75ΓΠ9/1.5ΓηΙ+63θΙν 13.5(ηΙ ίν 

ΑΖΑΟΤΑΜ (Ε.Β. 301ΙΙΒΒ) ΛΑ88 

ίη] ίί 500(τΐ9/20ΓηΙ ίιτι-ίν 

ΒΕΒΙΡΕΑ3Τ (ΒΕΗΒΙΝΘ\Λ/ΕΒΚΕ) ΚΜ84 

Ιίβ.βοί.Ιίρ.ΙιηΙ 3βί(4ίΙ+45γΓ) 

(ί3.3θΙ.Ιίρ.3ιηΙ 3βί(4ίΙ+43γΓ) 

ΒΟΤΑΜΙΒΑί (ΖΗΚΙΔΗΣ) ΚΙ8 

ογ. 3θΙ. είΓορβίί 4θΓηΙΧ15θΓΠ9/ηιΙ 

ϋΑΚΤΑΒΙΝ (ύΑΝ33ΕΝ) ΑΑ32 

ν30. ΟΓΘ3ΠΊ 2% Ιυέιβ χ78ρ 

Παραμένει η συσκευασία με τα 16 3ρρΙ 

ϋΕΡΟΝ (ΒΒΙ3Τ0ί-30υΐΒΒ) ΝΗ23 

ίβίι 0(20 χ500γπ9 

βυρρ ρβεΙ ί>1 6 χ 200 γπ9 

βυρρ βΙδχθΟΟιτιρ 

ΕΡΡΟΒΤΙΕ (ΒΟΕΗΒ.ΙΝΘ.) ΚΓ5 

3ΐπρ.ΐ3ί 6x1 0 ιτΐ 9 /ΓηΙ ίππ-ίν 

ΡΑΟΤΟΒνΐΙΙ (ΒΙΟΤΕ3Τ) ΚΜ82 

ίη], Ιγορίι.+5θίνίΙ1000υη/30ηηΙ+5βί ίν 
ίπ].ΙγορΡι.+3θΙν ίΙ250υπ/1 ΟιτιΙ+ 3βΙ ίν 
ίη], Ιγορίι.+5θΙνίΙ500υη/20ΓηΙ+5βί ίν 

ΡΙΙΙΑΝΧΟί (ΐυΝϋΒΕΟΚ) ΝΒ4 

β.ο.ίβίι 0150x0.5 γπ9 

ΡΙΙΝΘΟΒΑΙ (0ΑΝ33ΕΝ) ΔΑ24 

3ίΊ3ΓΤΐρ00 ίί βΟίΤΐΙ 2% 

ΘΑΜΙΜίΙΝΕ Ν (ΒΑΥΕΒ) ΗΑ47 

ίπ].ίί 1 ΟΟγπΙ 5% ίν (5μ γ) 
ίημίΙΙΟιτιΙ 5% ίν (0.59Γ) 
ίημίΙδΟιτιΙ 5% ίν (2.590 

ΘΑΜΜΑΛ/ΕΝΙΝ (ΒΕΡίΒΙΝΘ\Α/ΕΒΚΕ) ΗΑ47 

3Γπρ 1x2.59 γ + 3θίν 50ιηΙ ίν 
3Γπρχ2.59+5θΙν5θΓηΙ ίν 

ΘΙΟΒίΙΜΑΝ (ΒΕΒΝΑ) ΗΑ47 

ίη].ίΙ.10ιη116% ίιη 

ίη].ίΙ.2ιτιΙ 16% ίηη 

ίη].ΐΙ.5Γηί 16% ίηη 

ίη].ΙγορίΊ.ίΙ2.59Γ+3θΙν50ιηΙ ίν 

ΗΕΜΙΝΕνΒΙΝ (Α3ΤΒΑ) ΝΑ26 

ίη].ίί.500ηηΙχ8ηΊ9/ΓηΙ ίν 

ΗΙΡΝ03Εϋ0Ν (ΒΟΟΗΕ) ΝΑ23 

Ι3ό 30X2 ΓΠ9 

ΡΙΙ3ΜΑΝΑΕ (ύΑΝ33ΕΝ) ΗΔ19 

ίβίι ίιί 10X10 ΓΠ9 

ΙΜίΙΒΑΝ (\Λ/ΕΙΙΟΟΜΕ) ΗΘ11 

ί.ο.ί3ί>.ί>120χ50ιτΐ9 

Ι30νΐ3Τ (30ΗΕΒΙΝΘ) ΧΑ14 

ίη].301.59,8% (28% ίοείίηθ) ΐίχΐΟΟ γπΙ 
ίη],301.59,8% (28% ίοείίηβ) ίίχδΟηηΙ 

Ι30νΐ3Τ 240 (30ΗΕΒΙΝΘ) ΧΑ14 

ίη].3θί 51,259%ΐίχΐΟ πίΙ 

Ι3θνΐ3Τ300 (30ΗΕΒΙΝΘ) ΧΑ14 

ίη].3θί 64,075% 11x1 ΟιτιΙ 

Ι3Τ0Τ03ΑΕ (ΖΗΚΙΔΗΣ) ΜΑ7 

ίο 1313 ί>120χ20ιτΐ9 

ΚΕΤΑίΑΒ (ΡΑΒΚΕ ϋΑνΐ3) ΝΙ37 

3ΐηρ 25χ50ιτΐ9/5ΓηΙ ίν-ίηη 

ΕΙΟΒΕ3Αί (ΟΙΒΑ-ΘΕΙΘΥ) ΜΖ18 

ίβίι 13150x1 0 γπ9 

ίΟΟΑΟΟΒΤΕΝ (ΖΥΜΑ) ΔΓ11 

Ϊ03ΠΊ 0,02% ίΙχ20Γηί 


ίΟΟΑΟΟΒΤΕΝ νίΟΡΟΒΜ (ΖΥΜΑ) ΔΓ22 

ροΓπηι.ίΙο 159(0,02+3)% 
ογθγπθ (0,02+3)% Ιιιβ 159Γ 

ΙϋΟΙΟΜΥί (ΟΙΒΑ-ΘΕΙΘΥ) ΝΓ17 

3Γηρ.ί)ΐ1 0 χ25γπ9/5γπΙ ίν 

ΜΑΑίΟΧ ΡίίΙ3 (ΒΟΒΕΒ) ΠΑ12 

ί3ί> Μ 50Χ(200 + 200 + 25) ιτιμ 

ΜΙΙΑΝΟΧ (ΤΟΒΒΕ) ΘΘ10 

ίη).Ιγορίι.ίΙ109Γ250ΓηΙ ίν 
ίη).Ιγορίι.ίΙ259Γ500ιηΙ ίν 

ΜΟνίΤΗΙΟί (ΡΑΒΜΑΝΙΟ) ΔΓ13 

ογ ίί) 209 0,1% 

ΝΑΤυίΑΝ (ΒΟΟΗΕ) ΖΑ8 

03ρ3 ί3ί50χ50ΐΠ9 

ΝΕΙΙΑΟΑΝ (ΦΑΡΜΑΤΕΝ) ΜΑ30 

ΐ3ί)130Χ100ΓΠ9 

ΝΕΟ-ΟΜΝΙΡΕΝ (ΝΟΒΜΑ) ΚΚ5 

οίΓ39 61 25Χ250ΙΠ9 

ΝΕΒΙ30ΝΑ (30ΗΕΒΙΝΘ) ΔΓ13 

ΟΓ.ίί 109 0,1% 
ροΓΠΓΠ. Τίο 109 0,1% 

ΝΕΒΙ30ΝΑ-0 (30ΗΕΒΙΝΘ) ΔΓ23 

ΟΓ.ΐί) 109Γ (0,1 + 1)% 

ΝΙΤΒΟϋΥί (ίΑνίΡΗΑΒΜ) ΚΔ11 

ΙβΙο.γθΙ. 6130x2,θιηρ 
136.5ΐι61.6150x0,3ιτΐ9 

ΝΙΤΗΟΙΙΝΘίΙΑΙ (Θ.ΡΗΟί) ΚΔ1 1 

3ΐηρ Ιοί 10Χ5ΓΠ9/ΓΠΙ 
3ΐηρ Ιοί 50Χ5ιτΐ9/ηηΙ 

ΟΜΝΙΡΑΟϋΕ (30ΗΕΒΙΝΘ) ΧΑ1 

ίη].ίί-240-50ΓπΙ 518ηη9/ηΊΐ+3γπη9 

03ΤΑΟ (ΒΟΕΗΒ.ΜΑΝ.) ΜΓ71 

ίη). ΡΙ5Χ300ΓΠ9/1 ΟιτιΙ ίν 

ΡΑΝΡΑΟΟ (ΖΗΚΙΔΗΣ) ΑΖ1 

ρά. 0Γ3.5υ3.ίί 120ιηΙ Χ200ιη9/5ηιΙ 

ΡΒΙΑΟΕΙ (ΟΕΙΑΙΑΝϋΕ) ΝΒ70 

Ϊ3ί3 ΓΘΐ3ΓθΙ Ιοί 60X400 ΓΠ9 

ΒΕΟΟΒΜΟΝ (ΒΟΕΗΒ.ΜΑΝ.) ΘΑ35 


Ιη] Ιγορίι + βοΙνί110X1 ΟΟΟυη/πιΙ ίν. 30 

Ιη) Ιγορίι + 3θίνίί 10X1 ΟΟΟυη/πιΙ + 10 3γτ ίν. 30 

Ιη) Ιγορίι + βοίνίΙ 10Χ2000υη/ιηΙ ίν. 30 

Ιη) Ιγορίι + 3θίνίί 10Χ2000ιιη/ιηΙ + 10 3γτ ίν. 30 

Ιη] Ιγορίι + βοΙνίΙ 5Χ5000υη/ηηΙ ίν. 30 

Ιη] Ιγορίι + βοίνίΙ 5Χ5000υη/ηιΙ + ΙΟβγΓ ίν. 30 

Ιη) Ιγορίι + βοΙνίΙ 5X1 ΟΟΟΟυη/ηηΙ ίν. 30 

Ιη) Ιγορίι + βοΙνίΙ 5X1 ΟΟΟΟυη/ηηΙ + 10 3γτ ίν. 30 


ΒΗΕ36ΙΜΑΝ (ΒΕΒΝΑ) ΗΑ47 

ίη).Ιγορίι.+3θΙνίΙ200Γηο9/3Γηί ίν 
ίη]-3γΓίπ9 250 γπο9/2γπΙ ίηη 

30ΗΕΒΙΡΒ00Τ ΝΕΟ (30ΗΕΒΙΝΘ) ΠΖ1 

3υρρ.6ί 12 χ(1,3 + 1,0)(Π9 

3ΙΤΒΟΝΕΙΙΑ (ίΕΟΝΤΙΚ) ΚΝ5 

03ρ3 ίιί 48Χ200ΙΠ9 

300ΐυΜ ΝΙΤΒΟΡΒυ33ΙϋΕ ΟΙΗΥϋΒΑΤΕ /ΒΟΟΗΕ ΕΕ12 

Ιγορίι.3Γηρ 50ΓΤ19 + 5θΙν 

3ΤΕ3ΟΙΙ0 (ϋίΙΜΕΧ) ΝΑ10 

θηθΓΠ3ίί 4x10ηη9/2,5ΓηΙ 
θηθΓΠ3 ίί 4 χ5γπ9/2,5γπΙ 

3ΥΝΑ0ΤΗΕΝ (ΟΙΒΑ-ΘΕΙΘΥ) ΕΔ11 

3ΓΠρ.ΓΘΪ. 1 ηΊ9/ΓΓΐΙ 

ΤΕ3ΤθνΐΒΟΝ (30ΗΕΒΙΝΘ) ΕΓ80 

3ΐηρ 100 γπ9(1 10+25)Γη9/ηηΙ ίιη 

ΤΕΤΑΝ0330Ν (ΝΙΑϋΑ3) ΟΑ40 

ίη].3θί ίιί χ 13Γηρ.χ 250 ΐυ/2ηιΙ 
ίη].3θί Ιο1χ503ΐηρ.χ250ΐυ/2ΓηΙ 
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ΤΗΑΙΑΜΟΝΑΙ (ΜΝ33ΕΝ) 
νί3ΐ 1 ΟγπΙ (0,05+2,5)γπ9/γτιΙ 

ΝΙ35 

ΤΗΙΟΟΟϋΙΝ (ΒΒ03) 

ΙίςυίεΙ 11 20γπΙ ΧΙδΟπης/ιτιΙ 

ΚΙ8 

ΤΙΝΑϋΕΒΜ (30ΗΕΒ.Ρί0ϋΘΗ) 

0ΓΘ3ΓΠ 1%ίυβ 150 

ΑΑ26 

ΤΙΒ3ΕΕΟΝ (ΖΗΚΙΔΗΣ) 
οοΙΙ 0,3% 1Ι5ηηΙ 

ΟΑΙΟ 

ΤΟίΕΟΤΙΝ (ΟΙΕΑΘ) 

03ρβ 20X200(719 

ΜΑ5 

ΤΒΙΙΧΑΕ (ίϋΝΟΒΕΟΚ) 
εΐΓϋς 50Χ15ΓΠ9 
<1ηΐ9 Μ 50X50(719 

ΒγηιρίΙ 75 γπΙ 12,5(7ΐ9/5τηΙ 

ΝΒ4 


υΐΤΒΑΟΑΒΒΟΝ (ΜΕΒΟΚ) 
ί3βΙ 6150X250(719 

ΠΕ20 

υΐ_ΤΒΑ\/Ι3Τ240 (30ΗΕΒΙΝ0) 
ίη].1Ι50ηηΙ 499ηΐ9/πηΙ ίν 

ΧΑ1 

υΒΟΘΒΑΡΙΝ (30ΗΕΒΙΝΘ) 
ϊη].ίΙ200ΓηΙ 76(66+10)% 

ΧΑ10 

νΐΝΟΑΜΙΝΟΒ (3ΥΝΤΗΕΕΑΒΟ) 
οβρδ 20X20(719 ΙοιΊθ 

3.0.Γ.ί3ΐ3ΐ 20Χ30Γ719 

ΚΙ8 

ννΕίίνΟΝΕ (\Α/ΕίίΟΟΜΕ) 
ίο.ίββ. 61189x250(719 

ΛΚ82 

ΖΙϋΒΟί (ϋΕΜΟ) 

ΝρυίιΙίΙ 20ηιΙΧ1 (719/ιηΙ 
(361 30X1 ,5 π79 

ΚΙ 7 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΑ- 
ΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
I. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΔ/ΤΩΝ 

Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ¬ 
ΜΑΤΟΣ 

ΑΑ Β ΡΟ ΓΧΟΔΙΑΣΤ ΑΛΤΙΚΑ 
ΑΑ1 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων 
ΑΑ10 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων εκλεκτικοί βραχεί¬ 
ας δράσεως 

δΑΕΒυΤΑΜΟΕ 3υυ=ΑΤΕ 

ΑΕΒΟίΙΝ ΘΙΑΧΟ ΘΙΑΧΟ ίΛ/ΕΙΙΟΟΜΕ 
Ρϋ.ΙΝΗ.ΜΟ 200ΜΟΘ/ΡΟ5Ε Ταινία X 60 ΒίΙ5ΤΕΒ5 
Α3ΤΗΜΟΤΠΑΤ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ΙΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 
3ΥΒ2ΜΘ/5ΜΕ ΡίΧ150ΜΙ 

ΑΑ11 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων εκλεκτικοί παρα- 
τεταμένης δράσεως 

ΕΟΒΜΟΤΕΒΟί ΕΟ Μ ΑΒΑΤΕ 

ΡΟΒΑΩΙί ΝΟΝ/ΑΒΤΙ3 ΝθνΑΒΤΙ3 
ΑΡ3.ΙΝΗ 12ΜΟΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 
ΟΧΕΖ Α3ΤΒΑ Α3ΤΒΑ 

ΡΟ.ΙΝΗ.Μϋ 9(12)Μ0Θ/003Ε ΤίΙΒΒυΗΑΙΕΒχδΟ ϋ03Ε3 
8ΑΕΜΕΤΕΒΟΕ ΧΙΝΑΕΟΑΤΕ 

δΕΒΕνΕΝΤ ΘΙΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕΙΙΟΟΜΕ 
ΑΕΒ.Μϋ.ΙΝΗ 25Μ0Θ/003Ε ΣΥΣΚΕΥΗΧ120ϋΟ3. 

ΑΑ18 Συνδυασμοί παρατεταμένης δράσεως 
δΑΕΜΕΤΕΒΟί ΧΙΝΑΕΟΑΤΕ, ΕωΤΙΟΑδΟΝΕ ΡΒΟΡΙΟΝΑΤΕ 
5ΕΒΕΤΙΩΕ ΩΙδΚίίδ ΘίΑΧΟ ΑΙΙΕΝ 
ΙΝΗ.Ρ0ΌΟ5 (50+100)ΜΟ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ10Ι5ΚΧ600 03Ε3 
ΙΝΗ.Ρ0ΌΟ5 (50+250)ΜΟ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ30Ι5Κυ3Χ60005Ε3 
ΑΑ3 Παράγωγα ξανθίνης 
ΤΗΕΟΡΗΥΕίΙΝΕ 

ΜΕΩΙΡΗΥίίΙΝΕ ΟΗΒΟΝΟ ΑΟΟϋΕΖΕ ΜΕϋΙ0υ3 
00Ν.Β.0ΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 
ΟΑΡ3 300ΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ20 
ΑΑ5 Κορτικοειδή 
ΒυΰΕδΟΝΙΩΕ 

ΡυίΜΙΟΟΒΤ Α3ΤΒΑ Α3ΤΒΑ 
ΙΝΗ.ΝΕ.31Ι 0,25ΜΘ/Μ1 ΒΤΧ4Φακ.Χ5πλαστ.φιαλίδιαχ 2 γγίΙ 
ΕίυΤΙΟΑδΟΝΕ ΡΒΟΡΙΟΝΑΤΕ 

ΡϋΧΟΤΙΩΕ ΘΙΑΧΟ ΘΙΑΧΟ ννΕΙΙΟΟΜΕ 
ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ 125Μ0Θ/ϋ03Ε ΡίΧ120ϋΟ3Ε3(10.29) 
ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ 250ΜΟΘ/ϋΟ3Ε ΡίΧ120ϋΟ3Ε3(10.2Θ) 
ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ 50ΜΟΘ/ΟΟ3Ε ΡίΧ1200 05Ε5(10.2Θ) 
ΒΕ0Ε0ΜΕΤΗΑ80ΝΕ ΩΙΡΒΟΡΒΙΟΝΑΤΕ 

ΒΕ3ΡΟΟΟΒΤ ΒΙΚΕΒΙΑΒ. ίΑνίΡΗΑΒΜ 
ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ 50ΜΟΘ/ΟΟ3Ε 10ΜΙ(200003Ε3) 

ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ 100ΜΘΘ/003Ε 10Μί(200ϋ03Ε3) 

ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ 250ΜΟΘ/ΟΟ3Ε 10Μί(200ϋ03Ε3) 

ΕίυΝΙδΟϋϋΕ ΗΕΜΙΗΥΩΒΑΤΕ 

ΒΒΟΝΑϋΡΕ ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. 3ΥΝΤΕΧ 
ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ(με αεροθάλαμο) 

250ΜΟΘ/ϋΟ3Ε ΡΙΧ6Μί(120 0 03Ε3) 

ΑΕΒ.ΜΟ.ΙΝΗ(χωρίς αεροθάλαμο) 

250ΜΟΘ/ϋΟ3Ε ΡΙΧ6Μί(120 0 03Ε3) 

ΑΑ7 Ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων 
ΜΟΝΤΕίυ0Α8Τ δΟΩΐυΜ 

3ΙΝ0υίΑΙΒ ΜΕΒΟΚ νΐΑΝΕΧ 
ΟΗνν.ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
ΑΖ ΒΛΕΝΝΟΛΥΤΙΚΑ 
ΑΖ1 Ρθγο 5 και παρεντερικά 
ΑΜΒΒΟΧΟΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 

ΑΒΒΟΒΙΟΝ ΒΙΟΜΕϋΙΟ ΜΕΟΙΟΙΙ3 
3ΥΒ 15ΜΘ/5ΜΙ ΡίΧ125Μί 
3ΥΒ 30ΜΘ/5ΜΙ ΡίΧ125Μί 

ΑΜΒΒΟΜΥΟ ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 
3ΥΒ 30ΜΘ/5ΜΙ ΡίΧ125Μί 


ΑΡΟΟΗΒΑίΕΝ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 
3ΥΒ30ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧ125ΜΙ 

ΒυΝΑΡΟΝ ΙΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ΙΙΝΙ-ΡΑΒΜΑ 
3ΥΒ 15ΜΘ/5ΜΙ ΡΙ_Χ125Μί 
3ΥΒ 30ΜΘ/5ΜΙ ΡΙ_Χ125Μί 

ΜυΟΟϋΝ ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ 
3ΥΒ 15ΜΘ/5ΜΙ ΡΕΧ125ΜΙ 
3ΥΒ 30ΜΘ/5ΜΙ ΡΕΧ125ΜΙ 
ΡυΝΤΟί Ν/ΕΙΚΑ νΕΙΚΑ 
3ΥΒ 30ΜΘ/5ΜΙ ΡΕΧ125ΜΙ 

3ΤΕΡΟΕΑΝΤ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 
3ΥΒ 30ΜΘ/5ΜΙ ΡίΧ125ΜΙ 
ΟΑΒΒΟΟΙ3ΤΕΙΝΕ 

ΜίΙΟΟΒΕΜ ΒΕΜΕΚ ΒΕΜΕΚ 
3ΥΒ 100ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧ125ΜΕ 
3ΥΒ 250ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧ125ΜΕ 
ΑΗ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΑ 
ΑΗ2 Μη ναρκωτικά αντιβηχικά 
ΒυΤΑΜΙΒΑΤΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

ΑΝΤΙ5 ΓΕΡΟΑΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
5ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΙΒΟΤΤΙΕΧ200ΜΙ 

ΒΕΤΑνίΧ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΡίΧ200Μί 

ΒυνΑδΤΙΝ ΕίΡΕΝ ΕΙΡΕΝ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΡίΧ200Μί 

ΟΗΕΜΙδΟίν ΙΑ3Ι3 ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜίΡίΧ200Μί 

ΟΗΒΙΒυΤΑΝ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΡίΧ200Μί 

ΟΟϋΙΜΙΝ ΒΙΟΜΕΟΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕΟΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5Μί ΡΙΧ200ΜΙ 

ϋΕνίΧ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ200ΜΙ 

ΝΟνΑΜΙΒ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ200ΜΙ 

ΟΑΧΕΝ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ200ΜΙ 

ΡΑΝΩΙΟΑί ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΡΙΧ200ΜΙ 

ΡΙΝΤΑί 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΒΟΤΤΙΕΧ200ΜΙ 

ΒΟΟΤΥίΑΝ ΜΕΟΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕΟΙΑ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5Μί ΡΕΧ200ΜΙ 

δΑΡΑΒΟί-ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 
3ΥΒ 7.5ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ200ΜΙ 

Γ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ¬ 
ΤΟΣ 

ΓΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΓΑ3 Κολπικά αντιμυκητιασικά 

ΓΑ32 Αντιμυκητιασικά παράγωγα ιμιδαζολίου 

ΜΙΟΟΝΑΖΟίΕ ΝΙΤΒΑΤΕ 

ΜΕϋΑΟΤΕΒ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
νΑΘ. ΟΒ 2% Τυ ΒΧ78Θ+ΑΡ ΡΙΙΟΑΤΟ Β 
ΓΒ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΓΒ6 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του 
προστάτη και των δυσουρικών ενοχλημάτων 
ΓΒ63 Αναστολείς α-αδρενεργών υποδοχέων 
ΑίΕυΖ08ΙΝ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

ΧΑΤΒΑί 3ΥΝΤΗΕΙΑΒΟ 3ΥΝΤΗΕΙΑΒΟΙΑΝ/ΙΡΗΑΒΜ 
3.Β.Ρ.Ο.ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΤΑΜ8υί08ΙΝ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

ΟΜΝΙΟ ΥΑΜΑΝΟυΟΗΙ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 0.4ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ20 

ΡΒΑΩΙΡ ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. 
ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 0.4ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ20 
ΤΕΒΑΖΟΟΙΝ 

ΗΥΤΒΙΝ ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 
ΤΑΒ10ΜΘ ΒΤΧ14 
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ΤΑΒ 1ΜΘ/ΤΑΒ+2ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 (3ΤΑΒ3Χ1ΜΘ + 
11ΤΑΒ5Χ3ΜΘ) 

Δ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ) ΛΟΙΜΩΞΕ¬ 
ΩΝ 

ΔΑ2 Αντιμυκητιασικά 
ΔΑ24 Παράγωγα ιμιδαζολίου 

ΒΙΡΟΝΑΖΟίΕ 

ΒΙΡΙΖΕϋ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ ΙΑ3Ι3 
0Β.ΕΧΤ.ί)3Ε 1% ΒΤΧ1ΤίΙΒΧ15Θ 
Ρϋ.ΕΧΤ.υβ 1% ΒΤΧ1ΡΕΧ20Θ 

ΒΙΡΟΝ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 
ΟΒ.ΕΧΤ.υβΕ 1%ΤυΒΧ15Θ 

ΡυΝΟΙϋΕΒΜ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
0Β.ΕΧΤ.υ3Ε 1%ΤυΒΧ15Θ 

ΗΕΕΡΟνίΟΝ ΑΟΟΕΖΕ ΜΕϋΙΟίΙδ 
ΘΕί.ΕΧ.ίΙδΕ 1%ΤυΒΧ15θ 
30Ε.ΕΧ.ΙΙ3Ε 1% ΡΙΧ15ΜΙ 
ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟίΕ/ΗΕΧΑί ΗΕΧΑΕ 
0Β.ΕΧΤ.ί)3Ε 2% ΤυΒΧ30Θ 

ΒΟΤΑϋΕΒΜ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
ΜΕϋ.δΗΑΜΡ 2% ΡίΧΙδΟΜί 

δΟΑίΡΙΝ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 
ΜΕϋ.δΗΑΜΡ 2% ΒΟΤΤΕΕΧ120ΜΕ 
ΟΜΟΟΟΝΑΖΟίΕ ΝΙΤΒΑΤΕ 

ΡΟΝΘΑΜΙί 3ΑΝΟΡΙ ΒΕΜΕΚ 
ΟΒ.ΕΧ.ϋ3Ε 1%ΤίΙΒΧ30Θ 
ΔΑ26 Λοιπά αμιγή αντιμυκητιασικά 
ΤΕΒΒΙΝΑΕΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 
ΠΟΜίνΕΗ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
ΟΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 1%ΤυΒΧ15Θ 
ΔΑ4 Ιοστατικά 
ΔΑ41 Αντιερπητικά 
ΑΟίαΟνίΒ 

ΖΙΟΟΤΕΝ ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. ΟΒΟΟΙΙ3 
ΟΒ.ΕΧΤ.υβ 5% ΤυΒΧ2Θ 

ΑΟΙΟΕΟνίΒ/ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ ΝθνΑΒΤΙ3 
ΟΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 5% ΤΙΙΒΧ2Θ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ί)3Ε 5% ΤυΒΧΙ ΟΘ 

ΖΙϋΟνίΜΜ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 
ΟΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 5% ΤυΒΧΙ ΟΘ 
ΔΓ ΤΟΠΙΚΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ 
ΔΓ1 Αμιγή 
ΔΓ13 Ισχυρά 

ΒΕΤΑΜΕΤΗΑ30ΝΕ νΑίΕΒΑΤΕ 

ΜΟνίΤΗΙΟί ΡΑΒΜΑΝΙΘ ΡΑΒΜΑΝΙΘ 
ΕΟΤ 0,1% ΕΧ50ΜΙ 
ΘΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 0,1%ΤυΒΧ25Θ 
ΒυϋΕδΟΝΙΰΕ 

ΒΙΙϋΕδΑΝ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
ΘΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 0.025% ΤΙΙΒΧ50Θ 
ΘΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 0.025% ΤίΙΒΧΙ00Θ 
ΕδΟΝΙϋΕ ΚΕΕνΑ ΚίΕνΑ 
ΘΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 0.025% ΤΙΙΒΧ50Θ 

ΟΒΕΟΙΒΟί ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 
ΘΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 0.025% ΤυΒΧ30Θ 

ΟίΡΟδΟΝΙϋΕ ΙΑ3Ι3 ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙ3Ε 0.025% ΤυΒΧ30Θ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙ3Ε 0.025% ΤΙΙΒΧ50Θ 
ΟΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 0.025% ΤυΒΧΙ 00Θ 
ΒΕδΑΤΑ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
ΟΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 0.025% ΤΕΙΒΧ30Θ 

δΟΝΙϋΑί 3ΡΕ0ΙΡΑΒ 3ΡΕ0ΙΡΑΒ 
ΟΒ.ΕΧΤ.υβΕ 0.025% ΤυΒΧ30Θ 

νΐΝΕΟΟΒΤ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 
ΘΒ.ΕΧΤ.υ3Ε 0.025% ΤΙΙΒΧ50Θ 


ΙΧΩΡ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
0Β.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 0.025% ΤΙΙΒΧΙ00Θ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 0.025% ΤυΒΧ30Θ 
ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.ίΙδΕ 0.025% ΤΙΙΒΧ30Θ 

ΔΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΔΤ6 Σκευάσματα για την ακμή 
ΔΤ67 Λοιπά τοπικά σκευάσματα 

ΑΖΕΕΑΙΰ ΑΟΙΩ 

ΑίΕΝΖΑΝΤΥί ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ΕΙ3Ε 20% ΤΕΙΒΧ30Θ 

ΑΖΕΕΑΙΟ ΑΟΙϋ/ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 20% ΤΕΙΒΧ30Θ 

ΑΖΕίϋΕΒΜ ΚίΕνΑ ΚίΕνΑ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 20% ΤΙΙΒΧ30Θ 

ΟΗΕΜΙίΑΙΟ ΙΑ3Ι3 ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 20% ΤΙΙΒΧ30Θ 

ΡΟΒΟΙίΕΝ 3ΡΕ0ΙΡΑΒ 3ΡΕΘΙΡΑΒ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ϋ3Ε 20% ΤΕΙΒΧ30Θ 

ΝΟΒΕδΚΙΝ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 
0Β.ΕΧΤ.ΙΙ3Ε 20% ΤΕΙΒΧ30Θ 

ΟΡΙίΕΤ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 20% ΤυΒΧ30Θ 

δΟΝΑίΕΝΤ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ϋδΕ 20% ΤΙΙΒΧ30Θ 

ΖΕϋΟΒΕΜΑ ΒΙΟΡΑΒ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΘΗΕΜΙΘΑ 
ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙδΕ ΟΒ.ΕΧΤ.ίΙ3Ε 20% ΤϋΒΧ30Θ 
Ι30ΤΒΕΤΙΝΟΙΝ 

ΙδΟΤΒΕΤΙΝΟΙΝ/ΙΑδΙδ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 
ΘΕί.ΕΧΤ.ϋδ 0.05% ΒΤΧ1Τί)ΒΧ30Θ 
ΘΕί.ΕΧΤ.ϋδ 0.05% ΒΤΧ1ΤΙΙΒΧ60Θ 
δΤΙΕΡΟΤΒΕΧ 3ΤΙΕΡΕΙ 3ΤΙΕΡΕΕ 
ΘΕί.ΕΧΤ.ϋδ 0.05% ΤυΒΧ30Θ 

Ε ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ 
ΑΔΕΝΩΝ 

ΕΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ 
ΕΑ3 Γλυκοκορτικοειδή 

ΗΥΒΒΟ0ΟΒΤΙ3ΟΝΕ ΗΥΩΒΟΟΕΝ δυΟΟΝΑΤΕ 
ΒΟίΑΚ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 
ΙΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 100ΜΘ/νΐΑΙ ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ2Μ130ί 
ΙΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 250ΜΘ/νΐΑΙ ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ2Μ150ί 

ΕΓ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ 

ΕΓ1 Οιστρογόνα και ανταγωνιστές οιστρογόνων 

ΕΓ10 Φυσικά οιστρογόνα 

Ε3ΤΒΟΟΕΝ3 ΟΟΜυΟΑΤΕΰ 

ΡΒΕΜΑΒΙΝ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΗΟΜΕ ΡΒΟΩΙΙΟΤδ \ΛΛΈΤΗ 
3.0.ΤΑΒ 0.625ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
3.0.ΤΑΒ 1.25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

ΕΓ17 Εκλεκτικοί ρυθμιστές των οιστρογονικών υποδοχέων 

ΒΑΕΟΧΙΕΕΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 
ΕνίδΤΑ ΕΙΙ ΕΙίίΥ ΕΙΙ ΙΙίίΥ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 60ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

ΕΓ6 Συνδυασμοί οιστρογόνων με προγεσταγόνα - σπερματο- 
κτόνα 

ΕΓ64 Συνδυασμοί οιστρογόνων με προγεσταγόνα (πλην αντι- 
συλληπτικών) 

ΕδΤΒΑΰΙΟΕ, Ε3ΤΒΑΰΙΟΕ+ ΝΟΒΕΤΗΙ3ΤΕΒΟΝΕΑΟΕΤΑΤΕ 
ΕδΤΒΑΟΟΜΒ ΤΤδ ΝθνΑΒΤΙ3 ΝΟνΑΒΤΙδ 
ΤΤ3 α) ΤΤ3 50ΜΟΘ/24ΗΒ3, 
β)ΤΤ3 (50ΜΟΘ + 0.25ΜΘ/24Η) 

ΒΤΧ4συστήματα 

(α) (Ε3ΤΒΑ0ΕΒΜ ΤΤ3) σε 4 33θ0θΐ3 

+ ΒΤΧ4συστήματα 

(β) (Ε3ΤΒΑΘΕ3Τ ΤΤδ) σε 4 33σίιβΐ3 

ΕΓ8 Ανδρογόνα-Αντιανδρογόνα-Αναβολικά 
ΕΓ88 Αναβολικά στεροειδή παράγωγα οιστράνης 

ΝΑΝΩΒΟίΟΝΕ ΩΕΟΑΝΟΑΤΕ 
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ΕΧΤΡΑΒΟίΙΝΕ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 
ΟΙίΥ.ΙΝϋ 200ΜΘ/2ΜΕ νΐΑΕ ΒΤΧ3νΐΑί3Χ2Μί 
ΕΔ ΟΡΜΟΝΕΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ 
ΕΔ1 Ορμόνες πρόσθιου λοβού 
ΕΔ16 Αυξητική ορμόνη 
80ΜΑΤΡ0ΡΙΝ ΗΟΜΑΝ, ΡΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 
5ΑΙΖΕΝ ΑΒΕ3 ΤΒΑϋΙΝΘ 3ΕΒΟΝΟ 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 24ΙΙ_Ι(8ΜΘ)Λ/ΙΑί ΕΑ3ΥϋΕ0Τ ΒΤΧ1VI Αί +1 φυσίγγιο 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 10 ΐυ/νίΑΙ ΒΤΧΐνΐΑί(ΜΙ_ΙίΤΙ-ϋ03Ε) 

ΕΔ17 Ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης 
ίΑΝΒΕΟΤΙΰΕ 

δΟΜΑΤυυΝΕ 5.Ο.Β.Α.5. ΙΡ3ΕΝ 
ϋΒ.ΙΝϋ.3.Β 40ΜΘΛ/ΙΑί ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡΧ2Μί30ί 
ΟΟΤΗΕΟΤΙΰΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΒΑΝϋΟδΤΑΤΙΝ ΕΑΡ ΝθνΑΒΤΙ3 ΝθνΑΒΤΙ3 
Ρ5.ΙΝϋ.50ί ΙΟΜΘ/νίΑί ΒΤΧΐνΐΑί+2ΑΜΡ330ίν+3ΕΤ ΙΜ 
Ρ5.ΙΝϋ.5Οί20ΜΘΛ/ΙΑί ΒΤΧΐνΐΑί+2ΑΜΡ330ίν+3ΕΤ ΙΜ 
Ρ3.ΙΝϋ.3Οί30ΜΘΛ/ΙΑί ΒΤΧΐνΐΑί+2ΑΜΡ330ίν+5ΕΤ ΙΜ 

ΕΖ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΕΖ2 Αντιδιαβητικά χορηγούμενα από το στόμα 
ΕΖ21 Σουλφονυλουρίες 

ΟΕΙΒΕΝΟίΑΜΙΰΕ 

ϋΙΑΒΕΡΑΡ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 
ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΟΕΙΜΕΡΙΡΙΰΕ 

ΒΟίΟδΑ ΗΟΕΟΗ3Τ ΗΟΕΟΗ3Τ ΜΑΒΙΟΝ ΒΟΙΙ35Εί 
ΤΑΒ 1ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΤΑΒ 2ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΤΑΒ 3ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΤΑΒ 4ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΕΖ3 Αντιυπογλυκαιμικά φάρμακα 
ΟΟΙΟΑΟΟΝ (ΡΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ) ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

ΘίΙϋΟΑΘΕΝ ΝΟνΟ ΝΟΒϋΙδΚ ΝΟνΟ ΝΟΒϋΙ3Κ 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 1ΜΘ(1ΐυ)/νΐΑί ΒΤΧίνίΑί+ΐνίΑίΧΙΜίδΟίν 

Ζ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ 
ΖΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 
ΖΑ1 Αλκυλιωτικοί παράγοντες 

ΡΟΤΕΜίΙ8ΤΙΝΕ 

ΜίΙΡΗΟΡΑΝ 3ΕΒνΐΕΒ 3ΕΒνΐΕΒ 
ΟΒ.ΡΟ.ΙΝϋ 208ΜΘΛ/ΙΑΙΒΤΧ1 νΐΑί+1ΑΜΡΧ4Μ130Ε 
ΤΕΜΟΖΟΕΟΜΙΩΕ 

ΤΕΜΟϋΑί 5ΗΕΒΙΝΘ ΡίΟϋΘΗ 3Ρ ΕϋΒΟΡΕ 
ΟΑΡ3 ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ5 
ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ20 
ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ5 
ΟΑΡ3 250ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ5 
ΟΑΡ3 5ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ20 
ΟΑΡ3 5ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ5 
ΖΑ2 Αντιμεταβολίτες 
ΜΕΤΗΟΤΡΕΧΑΤΕ 

ΕΜΤΗΕΧΑΤΕ ΡΗΑΒΜΑΟΗΕΜΙΕ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜ 
ΙΝϋ.5Οί50ΜΘ/2ΜίνΐΑί ΒΤΧ25νΐΑ13Χ2ΜΙ 
ΙΝϋ.50ί5ΜΘ/2ΜίνΐΑί ΒΤΧ25νΐΑί3Χ2Μί 

ΖΑ3 Αντιβιοτικά-αλκαλοειδή-ένζυμα-ποδοφυλλοτοξίνες-τα- 
ξάνες 

ΖΑ30 Αντιβιοτικά 

ΰΑυΝΟΡυΒΙΟΙΝ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΩΕ 
ΟΑΕίΥΧ 3Ρ ΕΕΙΒΟΡΕ 3Ε0υυ3 
ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ2ΜΘ/Μί ΐνίΑίΧΙΟΜί 

ΟΑΙϋΝΟΧΟΜΕ ΝΕΧ3ΤΑΒ ΝΕΧ3ΤΑΒ 
ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 50ΜΘ/25ΜΕ ΒΤΧ1 νΐΑίΧ25Μί 

ΡΟΧΟΡΙΙΒΙΟΙΝ ΗΥΟΡΟΟΗίΟΡΙϋΕ/ΕΒΕννΕ ΡΗΑΒΜΑΝΕί 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 10ΜΘ/5ΜΕ νΐΑί ΒΤΧίνίΑίΧδΜί 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 50ΜΘ/25ΜίΥΙΑΙΒΤΧ1 ΥΙΑίΧ25Μί 


ϋΟΧΟΡίΙΒΙΝ ΡΗΑΒΜΑΟΗΕΜΙΕ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜ 
ΙΝϋ.30ί10ΜΘ/5ΜίνΐΑί ΒΤΧ10νΐΑί3Χ5Μί 
ΙΝϋ.3Οί50ΜΘ/25ΜίνΐΑί ΒΤΧ10νΐΑί3Χ25Μί 
ΖΑ34 Αλκαλοειδή 
νΐΝΟΒΙ8ΤΙΝΕ 8υίΡΑΤΕ 

νΐΝΟΡΙ3ΤΙΝΕ/ΡΗΑΡΜΑΟΗΕΜΙΕ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜ 
ίΥ.ΡΟ.ΙΝϋ ΙΜΘΛ/ΙΑί ΒΤΧ10νΐΑί3 
ίΥ.ΡΟ.ΙΝϋ ΙΜΘΛ/ΙΑί ΒΤΧίνίΑίδ 
ΖΑ36 Ένζυμα 

Α8ΡΑΡΑΟΙΝΑ8Ε 

ΕΡννίΝΑδΕ ΜΙΟΒΟΒΙΟίΟΘΙΟΑί ΒΕ3ΕΑΒΟΗΙΡ3ΕΝ 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 10000 ΐυ/νίΑΙ ΒΤΧ20νΐΑΕ3 

ί-Α3ΡΑΡΑΘΙΝΑ3Ε 10000 ΜΕϋΑΟ ΦΑΡΜΑΖΑΚ 
ίΥ.ΡΟ.ΙΝϋ 10.000υ/νΐΑί ΒΤΧ5νΐΑί3 
ΖΑ37 Ποδοφυλλοτοξίνες 
ΕΤΟΡ08ΙΩΕ 

ΕΤΟΡ03ΙϋΕ/ΕΒΕννΕ ΡΗΑΒΜΑΝΕί ΕΠΕ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 100ΜΘ/5ΜίνΐΑί ΒΤΧίνίΑίΧδΜί 
ΖΑ38 Ταξάνες 

ΡΑΟΕΙΤΑΧΕΕ 

ΤΑΧΟί ΒΒΙ3ΤΟΙ-ΜΥΕΒ3 30ϋΙΒΒ ΒΒΙ3ΤΟΙ-ΜΥΕΒ3 301ΙΙΒΒ 
ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 100ΜΘ/17ΜΙ ΒΤΧ1ΜϋίΤΙ003Ε3 νΐΑΙ 

ΖΑ4 Ορμόνες 

ΖΑ47 Ορμόνες της υπόφυσης και του υποθαλάμου 

ΒίΙδΕΡΕΕΙΝ ΑΟΕΤΑΤΕ 

δΙϋΡΡΕΡΑΘΤ ΗΟΕΟΗ3Τ ΗΟΕΟΗ3Τ ΜΑΒΙΟΝ Βθυ33Εί 
ΙΜΡΙΑΝΤ 6,3ΜΘ/ΡΡ.3ΥΒ ΒΤΧ1ΡΡ.3ΥΒ 
008ΕΡΕΕΙΝΕ ΑΟΕΤΑ ΤΕ 

ΖΟίΑϋΕΧ ΖΕΝΕΟΑ ΟΑΝΑ 
ΙΝϋ.ΙΜΡί 10.8ΜΘ/ΡΡ.3ΥΒ. ΒΤΧ1ΡΡ.3ΥΒ. 
ίΕίΙΡΒΟΒΕΕΙΝ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ϋΑΡΟΝϋΑ ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 
ΙΥ.ΙΝϋ.3υΒ 11.25ΜΘΛ/ΙΑΙ ΒΤΧ1ΚΙΤ 
ΕίΙΤΥΡΑΝ ΤΑΚΕϋΑ νΐΑΝΕΧ 
ΙΥ.ΙΝϋ.3υΒ 11.25ΜΘΛ/ΙΑΙ ΒΤΧ1ΚΙΤ 
ΖΑ5 Ανταγωνιστές ορμονών 
ΖΑ50 Ανταγωνιστές ανδρογόνων 
ΡωΤΑΜΙΩΕ 

ΡΑΕΙ5ΤΟΡ ΘΑΡ ΘΑΡ 

ΤΑΒ 250ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 
ΝίωΤΑΜΙΩΕ 

ΑΝΑΝϋΒΟΝ 

ΗΟΕΟΗ3Τ ΜΑΒΙΟΝ ΒΟϋ33ΕΙΗΟΕΟΗ3Τ ΜΑΒΙΟΝ ΒΟϋ33Εί 
ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΒΙΟΑίίΙΤΑΜΙΩΕ 

ΟΑδΟϋΕ X ΖΕΝΕΟΑ ΟΑΝΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΖΑ52 Ανταγωνιστές ενζύμων 
ΑΝΑ8ΤΒΟΖΟΕΕ 

ΑΡΙΜΙϋΕΧ ΖΕΝΕΟΑ ΟΑΝΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 1 ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΕΕΤΒΟΖΟίΕ 

ΡΕΜΑΡΑ ΝΟνΑΒΤΙδ ΝθνΑΒΤΙ3 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 2.5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΖΑ8 Αλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα 

ΟΑΡΒΟΡΕΑΤΙΝ 

ΟΑΡΒΟΡίΑΤΙΝ/ΕΒΕΙ/νΕ ΡΗΑΒΜΑΝΕί 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 150ΜΟ/15Μί ΒΤΧίνίΑίΧΙδΜί 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 450ΜΟ/45Μί ΒΤΧ1 νΐΑίΧ45Μί 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 50ΜΘ/5Μί ΒΤΧ1 νΐΑίΧ5Μί 

ΜΕΟΑΡίΑΤΙΝ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 150ΜΘ/15Μί νΐΑί ΒΤΧίνίΑίΧΙδΜί 
018-ΡΕΑΤΙΝυΜ 

ΟΙδΡίΑΤΙΝ/ΕΒΕΙ/νΕ ΡΗΑΒΜΑΝΕί 
ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 0.5ΜΘ/Μί ΒΤΧΐνΐΑίΧ20Μί 
ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 0.5ΜΘ/Μί ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜί 
ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 0.5ΜΘ/Μί ΒΤΧΙΥΙΑίΧδΟΜί 
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0Ι3ΡΕΑΤΥΕ ΕΑΒΟΒΑΤΟΙΒΕ ΒΟΟΕΒ ΒΕΕΕΟΝ ΒΗΟΝΕ ΡΟϋΕΕΝΟ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 10ΜΘ/10ΜΕνΐΑΕ ΒΤΧίνίΑΕΧΙΟΜί 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 50ΜΘ/50ΜΕΝ/ΙΑΕ ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 

ΡΕΑΤ05ΙΝ ΡΗΑΒΜΑΟΗΕΜΙΕ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 10ΜΘ/20ΜΕ ΒΤΧ10νΐΑίδΧ20Μί 
ΙΒΙΝΟΤΕΟΑΝ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ ΤΡΙΙΗΥΩΒΑΤΕ 

ΟΑΜΡΤΟ ΚΑΒϋδΗΙΚΙ ΚΑΙδΗΑ ΥΑΚϋΕΤ ΒΗΟΝΕ ΡΟϋΕΕΝΟ 
ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 100ΜΘ/5ΜΕ ΒΤΧ1 (\/ΙΑΙΧ5ΜΕ) 

ΙΝϋ.ΟΟ.ΙΝΡ 40ΜΘ/2ΜΕ ΒΤΧ1 (νΐΑΕΧ2ΜΕ) 

ΒΙΤίΙΧΙΜΑΒ 

ΜΑΒΤΗΕΗΑ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 
ΙΝ.Ο.δ.Ι. 100ΜΘ/10ΜΕΒΤΧ2νΐΑΕδΧ10ΜΕ 
ΙΝ.Ο.δ.Ι. 500ΜΘ/50ΜΕ ΒΤΧίνίΑΕΧδΟΜΕ 
ΤΟΡΟΤΕΟΑΝ ΗΥΩΡΙΟΟΗίΟΡΙΙΩΕ 

ΗΥΟΑΜΤΙΝ δΜΙΤΗΚΕΙΝΕΒΕΕΟΗΑΜ δΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
Ρϋ.ΙΝϋ.δΟΕ 4ΜΘ/νΐΑί ΒΤΧδνίΑΕδ 
ΤΡΕΤΙΝΟΙΝ 

νΕδΑΝΟΙϋ ΗΟΡΡΜΑΝΝ-ί.Α ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 
δΟΡ.Θ.ΟΑΡδ ΙΟΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ100 

ΖΕ ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΖΕ1 Αντίδοτα αντιμεταβολιτών 

ΟΑίΟΙΩΜ ΡΟίΙΝΑΤΕ 

ΟΑΕΟΙΡΟΕΙΝ ΚΕΕνΑ ΚΕΕνΑ 
ΤΑΒ 15ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΡΕϋΟΕΕΝ νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 
ΤΑΒ 15ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΡΟΕΙΝΑΤΟ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
Ρϋ.ΟΒ.δϋ 15ΜΟ/δΙΝΟΕΕϋΟδΕ ΒΤΧ10νΐΑΕ(ΔΙΧΩΡΑ)Χ8ΜΕ 
ΤΑΒ 15ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
ΡΟΧΟΕΙΝ ΘΑΡ ΘΑΡ 
ΤΑΒ 15ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΒΕδΟυνΟΕΙΝ ΡΗΑΒΜΑΟΗΕΜΙΕ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜ 
ΙΝϋ.δΟΕ 100ΜΘ/20ΜΕ\/ΙΑΕ ΒΤΧ10νΐΑΕδΧ20ΜΕ 
ΟΑίΟΙΩΜ ΡΟίΙΝΑΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥΩΡΑΤΕ 
ΡΟΕΙΜΕΝΤ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 
ΟΑΡδ 15ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ10 

ΡΟΕΜΙΟΟΒ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 
ΟΑΡδ 15ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ10 

Η ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 
ΗΑ1 Εμβόλια 

ΗΑ10 Εμβόλια απλά βακτηρίων 

ΩΙΡΗΤΗΕΡΙΙΑ -ΤΕΤΑΝί/3 -ΡΕΡΤυ33Ι3 (ΑΟΕίίίΙίΑΡ) ,ΗΕΡΑΤΙΤΙ3 
Β,νΑΟΟΙΝΕ 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ ΗΕΡ Β 

δΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ δΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΙΝϋ.δϋδ 0.5ΜΕ ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΒ. + ΒΕΛΟΝΑ 
ΩΙΡΗΤΗΕΡΙΙΑ - ΤΕΤΑΝΩ8- ΡΕΡΙΤυδ5Ι5 (ΑΟΕίίυίΑΡΙ) -ΡΟ- 
ίΙΟΜΥΕίΙΤΙδ (ΙΝΑΟΤίνΑΤΕΩ) - ΗΑΕΜΟΡΗΙίί/3 ΙΝΕίυΕΝΖΑΕ ΤΥΡΕ 
Β - νΑΟΟΙΝΕ 

ΙΝΡΑΝΒΙΧ ΙΡνΗΙΒ 

δΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ δΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
Ρϋ.ΙΝϋ.δϋδΡ (ΗΙΒ) + ΙΝϋ.δϋδΡ (ΟΤΡβΙΡν) 0.5ΜΕ 
ΒΤΧΐνΐΑΕ(ΗΙΒ) + 1ΡΡ.δΥΒ.(ϋΤΡ3ΐΡν) + 2 ΒΕΛΟΝΕΣ 
ίΥΟΡΗΙίΙΖΕΩ ΡΟίΥδΑΟΟΗΑΡΙΙΟΕ ΟΡ ΝΕΙ33ΕΡΙΙΑ ΜΕΝΙΝβΙΤΙδ 
ΤΥΡΕΑ, ίΥΟΡΗΙίΙΖΕΩ ΡΟίΥδΑΟΟΗΑΡΙΙΩΕ ΟΡΝΕΙδδΕΒΙΑ ΜΕΝΙΝ- 
ΘΙΤΙ3 ΤΥΡΕ Ο 

νΑΟΟΙΝ ΜΕΝΙΝΟΟΟΟΟΟΟΙΟϋΕ ΜΕΒΙΕϋΧ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ (50+50)ΜΟΘ/0,5ΜΕ ϋΟδΕ ΒΤΧίνίΑ 
ΙδΥΒ 0,5ΜΕ δΟΕν 

ΡΝΕΒΜΟΟΟΟΟυδ, ΡυΡΙΡΙΕΩ ΡΟΕΥ3ΑΟΟΡΙΑΡΙΟΕ8 ΑΝΤΙΟΕΝ 
ΡΝϋ ΙΜΕΙΝΕ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΟΥΑΝΑΜΙϋ \Α/ΥΕΤΗ 
ΙΝϋ.δΟΕ 25ΜΟΧ23/0,5ΜΕδΥΒ.ΤΧ1ΡΡ.δΥΒ.Χ0,5ΜΕ 
ΗΑ11 Εμβόλια βακτηρίων συνδεδεμένα με τοξοειδή 
ΗΑΕΜΟΡΗΙίυδ ΙΝΕίυΕΝΖΑΕ ΤΥΡΕ Β ΟΑΡδυίΑΒ ΡΟίΥδΑΟΟΗΑ- 
ΡΙΩΕ (ΡΡΙΡ) ΑΝΩ ΤΕΤΑΝυδ ΤΟΧΟΙΩ 


ΗΙΒΕΒΙΧ δΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ δΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 10ΜΟΡΒΡ/0.5ΜΕ(ϋΟδΕ) ΒΤΧΐνΐΑΕΧΟ,5ΜΕ(ΟΟδΕ) 

ΗΑ13 Εμβόλια απλά ιών 

ΒΙΒΕυΐΝΟ/184/93 - ίΙΚΕ 3ΤΡΙΑΙΝ, Α/3ΥΩΝΕΥ/5Ι97 (Η3Ν2) - ίΙΚΕ 
3ΤΒΑΙΝ, Α/ΒΕυΐΝΟ/262/95 - ίΙΚΕ 3ΤΡΙΑΙΝ 

ΐΝΡΕυνΑΟδυΒ-υΝίτ δΟΕνΑΥ δΟΕνΑΥ 
ΙΝϋ.δϋδ (15+15+15)πιθ9/0,5ΓΤΐΙ ΒΤΧΙΡΡ.δΥΒΧΟ,δΜΕ/ϋΟδ 
ΗΕΡΑΤΙΤΙ8 Β δυΡΙΡΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΒ3ΑΟ), ΡΙΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 
ΒΕΟΟΜΒίνΑΧ ΡΑδΤΕϋΒ ΜΕΒΙΕϋΧ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΙΝϋ.δϋδ 40ΜΟΟ/1ΜΕ ΒΤΧίνίΑΕΧΙΜΕ 
ΙΝϋ.δϋδ 5ΜΟΘ/0.5ΜΕ ΒΤΧ1 ΡΡ.δΥΒ.ΧΟ,δΜΕ 
ΗΑ18 Εμβόλια μικτά ιών 

ΗΕΡΑΤΙΤΙ3 Α νΐΡΙΩδ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΜ 175 3ΤΒΑΙΝ), ΗΕΡΑΤΙΤΙ8 Β 
δυΡΙΡΑΟΕ ΑΝΤΙΟΕΝ (ΗΒ8ΑΟ), ΡΙΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 

ΤννίΝΗΙΧ δΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ δΜΙΤΗΚΕΙΝΕΒΕΕΟΗΑΜ 
ΙΝϋ.δϋδ Ε.ϋ +10μς|/0,5ΜΕ(1ΔΟΣΗ) ΒΤΧ1 Ρ.Ρ. δΥΒ ΧΟ,δΜΕ 
ΜΕΑ3ΕΕ3, ΜΩΜΡΡδ, ΒΩΒΕίίΑ νΐΡΐυδ νΑΟΟΙΝΕ 

ΡΒΙΟΒΙΧ δΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ δΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
Ρδ.ΙΝϋ.δΟΕ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ0.5ΜΕ+ 1ΡΡ. 

ΗΑ4 Ανοσοσφαιρίνες 

ΗΑ43 Ειδικές ανασοσφαιρίνες ιών 

ΙΜΜΩΝΟΟίΟΒυίΙΝ ΗΩΜΑΝ ΑΝΤΙ-ΟΥΤΟΜΕΟΑίΟ~νΐΡΐυ8, 
ΡίΑδΜΑΡΒΟΤΕΙΝ, ΗΩΜΑΝ (ΡΑΟ.ΙΧ500 ΐυ) 

ΜΕΟΑΕΟΤΕΟΤ ΒΙΟΤΕδΤ ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 50ϋ/ΜΕ ΒΤΧΙγυάλινηφιάλη 

ΗΑ47 Αλλες ανοσοσφαιρίνες 

ΙΜΜυΝΟΟίΟΒυίΙΝ ΗΟΜΑΝ ΝΟΒΜΑί 

ΙΝΤΒΑΟΕΟΒΙΝ Ρ ΒΙΟΤΕδΤ ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 5% ΒΤΧ1ΑΜΡΧ20ΜΕ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 5% 1 Φιάλη έγχ.Χ200ΜΕ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 5% 1 Φιάλη έγχ.ΧδΟΜΕ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 5% 1 Φιάλη έγχ.ΧΙΟΟΜΕ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 5% ΒΤΧ1ΑΜΡΧ10ΜΕ 

ΟΑΜΜΑ νΕΝΙΝ Ρ ΟΕΝΤΕΟΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 2.50/νΐΑΕ ΒΤΧ1 νΐΑΕ+1Ν/ΙΑΕΧ50ΜΕ 
ΟΑΜΜΑΟΑΒϋ δϋ ΒΑΧΤΕΒΙΝΤ. ΒΑΧΤΕΒ 
ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 0.5Θ/ΒΟΤΤΕΕ ΒΤΧ(1 νΐΑΕΧ0,5Ο+1 νΐΑΕ 
ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 10Θ/ΒΟΤΤΕΕ ΒΤΧ(1 ΒΟΤΤΕΕΧ1ΟΘ +1ΒΟΤ 
ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 2.5Θ/νΐΑΕ ΒΤΧ(ΐνΐΑΕΧ2,5Θ + ΐνίΑΕ 
ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 5Θ/ΒΟΤΤΕΕ ΒΤΧ(1ΒΟΤΤΕΕΧ5Θ + 1ΒΟΤ 

ΗΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

ΗΔ1 Συστηματικά αντιισταμινικά 

ΗΔ19 Αντισταμινικά που δεν προκαλούν καταστολή 

ΟΕΤΙΡΙΙΖΙΝΕ ΩΙΗΥΩΒΟΟΗίΟΡΙΩΕ 
ΑΟΕΕΜΙΝ ΚΕΕνΑ ΚΕΕνΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΑΕΕΝ5ΤΒΑΝ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΒΕΕΖΑΜΟΝΤ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΟΕΤΙΠΑΜ δΡΕΟΙΡΑΒ δΡΕΟΙΡΑΒ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ ΗΥΟΚΟΟΗΕΟΒΙΩΕ/ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΟΕΤΙΒΙΖΙΝΕ/ΗΕΧΑΕ ΗΕΧΑΕ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΗΑΜΙΕΤΟδΙΝ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΗΙ3ΤΑΡΒΕΝ ϋΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ϋΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

νίΤΙΝΕΕΙΝ ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΖΕΡΗΟΕΙΝ ΟΕΝΕΡΗΑΒΜ ΟΕΝΕΡΗΑΒΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΖΝΙϋΡΒΙΕ νΕΕΚΑ νΕΕΚΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ίΟΒΑΤΑΰΙΝΕ 

ΒΟίίΙΝΟί νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 

3ΥΒ 5ΜΘ/5ΜΕ ΡΙΧ120ΜΙ 
ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ϋΙΡΜΕϋΟί ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 

ΗΟΒΕδΤΥί ΚΙΕνΑ ΚΕΕΝ/Α 

3ΥΒ 5ΜΟ/5ΜΕ ΡΙΧ120ΜΙ 

ίΟΒΑ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 

ίΟΒΑΤΑΒ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΤΑΒ ΙΟΜΟ ΒΤΧ21 

ΒΑίΙΝΕΤ ΟΟυΡ ΟΟϋΡ 
ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 

ΖΕίΜΑΒ ΒΙΟΡΑΒ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΘΑ 
ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 
ΜΙΖΟίΑΒΤΙΝΕ 

ΜΙΖΟίίΕΝ 3ΥΝΤΗΕΕΑΒΟ 3ΥΝΤΗΕΕΑΒΟ ίΑνίΡΗΑΒΜ 
3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ15 
3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΟΒΙΕΝ5 ΟΑίΕΝΙΟΑ ΘΑίΕΝΙΟΑ 
3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ15 
3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΗΘ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ 
ΗΘ1 Ανοσοκατασταλτικά 
ΗΘ11 Ανοσοκατασταλτικά 

ΒΑ3ΙίΙΧΙΜΑΒ 

δΙΜΙΙίΕΟΤ ΝΟ\/ΑΒΤΙ3 ΝθνΑΒΤΙ3 
Ρ3.301.ΙΝΡ. 20 ΜΟ/νίΑί ΒΤΧ1 νΐΑί+1 ΑΜΡ30ίν 
ΜΥΰΟΡΗΕΝΟίΑΤΕ ΜΟΕΕΤΙί 

ΟΕίίΟΕΡ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 
ΤΑΒ 500 ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 
ΤΑΟΗΟίΙΜυ 5 

ΡΒΟΟΒΑΡ ΕΡυύΙβΑννΑ ΕΝ/ΙΑΝΕΧ 
0/3.30Ε.ΙΝ. 5 ΜΟ/1 Μί ΒΤΧ10ΑΜΡΧ1 Μί 
ΟΑΡ3 5ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 
ΟΑΡ3 1ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΗΘ4 Κυτοκίνες 
ΗΘ41 Ιντερφερόνες 

ΙΝΤΕΒΡΕΒΟΝΑίΕΑ 2Α, ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 

ΒΟΡΕΒΟΝ-Α ΗΟΡΡΜΑΝΝ-ί.Α ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 
ΙΝύ.δΟί 18Μΐυ/3Μ1_ νΐΑ1_ ΒΤΧΐνΐΑίΧ3Μί 
ΙΝΤΕΒΕΕΒΟΝ ΑίΕΑ 2Β, ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 

ΙΝΤΒΟΝ-Α (ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ) 
30ΗΕΒΙΝ0 ΡίΟυΟΗ 30ΗΕΒΙΝ0 ΡίΟϋΟΗ 
ΙΝύ.δΟί 10Μυ/Μί ΡίΧΙΜί 
ΙΙ\υ.50ί25ΜίΙ/2,5Μί ΡίΧ2,5Μί 
ΙΝυ.3ΟΙ_3Μυ/0,5ΜΙ_ ΡίΧ0,5Μί 
ΙΙ\υ.5Οί5Μυ/0,5Μί ΡίΧ0,5Μί 
ΙΝΤΕΒΡΕΒΟΝ ΒΕΤΑ ΙΑ 

ΑνΟΝΕΧ ΒΙΟΟΕΝ ΟΕΝΕ3Ι3 ΡΗΑΒΜΑ 
Ρ3.ΙΝύ.5Οί30ΜΟ(6Χ10ΐυ)Λ/ΙΑί ΒΤΧ4νΐΑί3 + 4ΡΡ.3ΥΒ 
ΒΕΒΙΡ ΑΒΕ3 3ΕΒΟΝΟ 3ΕΒΟΝΟ 
ΙΝύ.δΟί. 6ΜΙϋ/0.5ΜΙ_ ΒΤΧ12ΡΡ.3ΥΒ.Χ0.5ΜΕ 
ΙΝύ.δΟί. 6ΜΙϋ/0.5ΜΙ_ ΒΤΧ3ΡΡ.3ΥΒ.Χ0.5ΜΕ 

Θ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΨΗΣ 

ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ 

ΘΑ1 Φάρμακα σιδηροπενικών αναιμιών 

ΘΑ14 Ενώσεις τρισθενούς σίδηρου 

ΕΕΒΒΙΟ ΗΥΰΒΟΧΙΩΕ Ρ0ίΥΜΑίΤ03Ε ΟΟΜΡίΕΧ 

(ΩΕΧΤΒΙΕΕΒΒΟΝ) 

ΗΕΜΑΡΕΒ ΕΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 
0Β.30.3ϋ 50ΜΘ/ΜΕ ΡίΧ30Μί 
3ΥΒ 50ΜΟ/5ΜΕ ΡίΧ125Μί 


ΘΑ2 Φάρμακα μεγαλοβλαστικών αναιμιών 
ΘΑ20 Βιταμίνη Β12 

ΗΥΩΒΟΧΟΟΟΒΑίΑΜΙΝ ΑΟΕΤΑ ΤΕ 

ΑΒΤΙΟίΟΧ υΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ϋΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 
ΙΝύ.30ί 1ΜΟ/2ΜΕ ΒΤΧ3ΑΜΡΧ2ΜΙ 

ΘΑ3 Φάρμακα λοιπών αναιμιών 
ΘΑ32 Φάρμακα για ουδετεροπενία 0-03Ρ 

ΕΙΕΟΒΑ3ΤΙΜ 

ΘΒΑΝίΙίΟΚΙΝΕ ΑΜΟΕΝ ΒΟΟΗΕ 
ΙΝύ.30ί30ΜίΙ(300ΜΟΘ)/1Μί ΒΤΧ1 ΡΡ.3ΥΒΧ1 Μί 
ΙΝύ.30ί48ΜίΙ/1,6ΜίΡΡ.5ΥΒ ΒΤΧ1ΡΡ.3ΥΒ.Χ1,6Μί 
ΘΑ35 Ερυθροποιητίνες (για νεφρική ανεπάρκεια) 
ΕΡΟΕΤΙΝΒΕΤΑ 

ΝΕΟΒΕΟΟΒΜΟΝ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 
ΙΝύ.301. 20000ΐυ/0.6Μί ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΒΧ0.6ΜΙ 
ΙΝύ.301. 1000ΐυ/0.3ΜΙ_ ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΒΧ0.3ΜΙ 
ΙΝύ.301. 2000ΐυ/0.3ΜΙ ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΒΧ0.3ΜΙ 
ΙΝύ.301. 3000ΐυ/0.3ΜΙ ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΒΧ0.3ΜΙ 
ΙΝύ.301. 5000ΐυ/0.3ΜΙ ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΒΧ0.3ΜΙ 
ΙΝύ.301. 10000ΐυ/0.6ΜΙ_ ΒΤΧ6ΡΡ3ΥΒΧ0.6ΜΕ 
ΕΒΥΤΗΒΟΡΟΙΕΤΙΝ ΗίΙΜΑΝ, ΒΕΟΟΜΒΙΝΑΝΤ 

ΕΡΒΕΧ ϋΑΝ33ΕΝ-0ΙΙΑ0 ύΑΝ33ΕΝ-0ΙΙ_ΑΘ 
ΙΝύ.3014000 Ιί)/0.4Μί ΡΡ.3ΥΒ ΒΤΧ6ΡΡ.3ΥΒ.Χ0.4ΜΕ 
ΘΖ ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΘΖ2 Παράγωγα πλάσματος εκτός από τα αναφερόμενα σε 
ειδικές κατηγορίες 
ΡΤΑ5ΜΑ ΡΒΟΤΕΙΝ ΕΒΑΟΤΙΟΝ (ΗίΙΜΑΝ) 

ΗίΙΜΑΝ ΑίΒυΜΙΝ/ΒΙΟΤΕ5Τ-ίθνν 5ΑίΤ ΟΟΝΤΕΝΤ 

ΒΙΟΤΕ3ΤΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 20% ΒΟΤΤΙΕΧ50ΜΕ 
ΙΝύ.30.ΙΝΡ20% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 

ΘΗ ΥΔΑΤΑΝΟΡΑΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ-ΕΝΕΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ 
ΘΗ1 Εγχύσεις 
ΘΗ10 Υδατάνθρα κες 

ΟΕΧΤΒΟ3Ε(0ίυ0Ο3Ε) ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ 
ϋΕΧΤΒΟδΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 5% ΒΑΘ Χ50ΜΙ 
ΙΝύ.30.ΙΝΡ 5% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 10% ΒΑΘΧ250Μί 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 10% ΒΑΘΧ 500Μί 
ΙΝΤ30.ΙΝΡ 10% ΒΑΘΧ 1000 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 10% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 
ΙΝΤ30.ΙΝΡ20% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 20% ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 
ΙΝύ.30.ΙΝΡ35% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 
ΙΝύ.30.ΙΝΡ 35% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΟΜί 
ΜΑΝΝΙΤΟί 

ΜΑΝΝΙΤΟί ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 20% ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 
ΙΝϋ.3Ο.ΙΝΡ0 20% ΒΑΘΧ500Μί 
ΙΝύ.3Ο.ΙΝΡ0 20% ΒΑΘΧΙΟΟΟΜί 
ΘΗ11 Συνδυασμοί υδατανθράκων και ηλεκτρολυτών 
5 ΟΩΐυΜ ΟΗίΟΒΙΩΕ, ΩΕΧΤΒ08Ε(βίυ003Ε) ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ 
δΟϋΐυΜ ΟΗίΟΒΙϋΕ + ϋΕΧΤΒΟδΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
ΙΝύ.30.ΙΝΡ 0.18%+4% ΒΟΤΤίΕΧ500Μί 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 0.18%+4% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 0.18%+4% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΟΜί 
ΙΝύ.30.ΙΝΡ 0.18%+4% ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 0,45%+2,5% ΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΟΜί 
ΙΝύ.30.ΙΝΡ 0.9% +5% ΒΑΘΧ250ΜΕ 
ΙΝύ.30.ΙΝΡ 0.9% +5% ΒΑΘΧ500ΜΕ 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 0.9% +5% ΒΑΘΧΙΟΟΟΜί 

ΡΟΤΑ33ΙίΙΜ ΟΗίΟΒΙΩΕ, 0ΕΧΤΒ05Ε(ΘίΤΙ008Ε) ΜΟΝΟΗΥΟΒΑΤΕ 

ΡΟΤΑδδΐυΜ ΟΗίΟΒΙϋΕ + ϋΕΧΤΒΟδΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 0.2%+5% ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 
ΙΝϋ.30.ΙΝΡ 0.2%+5% ΒΟΤΤίΕΧ500Μί 
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ΘΗΙΘΛοιπά 

ΡΟΤΑ33ΐυΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ, δΟΩΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ, ΟΑΕΟΙΕΙΜ 
ΟΗΕΟΒΙΩΕ ΩΙΗΥΩΒΑΤΕ, δΟΩΙΕΙΜ ΕΑΟΤΑΤΕ δΟΕυΤΙΟΝ 50% 

ίΑΟΤΑΤΕΩ ΒΙΝΘΕΒ’δ δΟίΙΙΤΙΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΒΑΘΧΙΟΟΜί 
ΙΝϋ.ΒΟ.ΙΝΡ ΒΑ(3Χ250Μί 

5 ΟΩΐυΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ, ΟΑΕΟΙΟΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ ΩΙΗΥΩΒΑΤΕ, 
ΡΟΤΑδδΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ 

ΒΙΝΘΕΒ’δ δΟϋΠΊΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ (0.86+0.03 + 0.033)% ΒΑΘΧ250Μί 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ (0.86+0.03 + 0.033)% ΒΑΘΧ500ΜΙ. 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ (0.86+0.03 + 0.033)% ΒΑΘΧ1000ΜΙ 
ΘΗ19 Ενέσιμοι διαλύτες 
δΟΩΐυΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ 

δΟϋΐυΜ ΟΗίΟΒΙΩΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 0,9% ΒΑΘΧ50ΜΙ 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 0,9% ΒΟΤΤΙΕΧ100ΜΙ 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 0.9% ΒΟΤΤίΕΧ2000Μί 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ 0.9% ΒΟΤΤίΕΧ3000Μί 
\ΝΑΤΕΒ 

ννΑΤΕΒ ΡΟΒ ΙΝϋΕΟΤΙΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
δΟΕν.ΙΝύ ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 
\ΝΑΤΕΒ ΡΟΒΙΝΟΕΟΤΙΟΝ 

ννΑΤΕΒ ΡΟΒ ΙΝϋΕΟΤΙΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ ΒΑΘΧ50ΜΙ 
ΘΗ2 Παρεντερικά διαλύματα μικρού όγκου 
ΘΗ22 Διαλύματα νατρίου 
5 ΟΩΐυΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ 

δΟϋΐυΐνΐ ΟΗίΟΒΙΩΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 
0/5.301.ΙΝ3 15% ΑΜΡΧΙΟΜί 
ΘΗ26 Διαλύματα ιχνοστοιχείων 

Ρ ΕΒΒΙΟ ΟΗΕΟΒΙΩΕ ΗΕΧΑΗΥΩΒΑΤΕ, ΟΟΡΡΕΒ ΟΗΕΟΩΙΒΕ 
ΩΙΗΥΩΒΑΤΕ, δΟΩΙΕΙΜ ΡΕΕΙΟΒΙΩΕ, ΡΟΤΑδδΙΕΙΜ ΙΟΩΙΩΕ, 
ΟΗΒΟΜΙΟ ΟΗΕΟΒΙΩΕ ΗΕΧΑΗΥΟΒΑΤΕ, ΜΑΝΟΑΝΕ8Ε ΟΗΕΟΒΙΩΕ 
ΤΕΤΒΑΗΥΟΒΑΤΕ, ΖΙΝΟ ΟΗΕΟΒΙΩΕ, δΟΩΙΕΙΜ ΜΟΕΥΒΟΑΤΕ 
ΩΙΗΥΩΒΑΤΕ, δΟΩΙΕΙΜ 8ΕΕΕΝΙΤΕ ΡΕΝΤΑΗΥΩΒΑΤΕ 

ΑϋϋΑΜΕί Ν ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ & ίΙΡΟΟΗΝ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ & ίΙΡύΟΗΝ 
ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ ΒΤΧ20ΑΜΡΧ10ΜΙ 
ΟΗ5 Υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες χορηγούμενοι ροτ οε 
ΟΗ52 Αλατα ασβεστίου 
ΟΑΕΟΙΗΜ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ ΤΒΙΒΑδΙΟ 

ΝΕΟΟΑίΟΙΤ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
Ρϋ.δΟί.δΟ 1.2Θ/3ΑΟΗΕΤ ΒΤΧ303ΑΟΗΕΤ3 
ΤΒΙΟΑΕΟΙΕΙΜ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ 

ΟδΤΕυδ ΙΑ3Ι3 ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 
ΡΟ.ΟΒ.30 3,3(1,2)Θ/3ΑΟΗΕΤ ΒΤΧ303ΑΟΗΕΤ3 
ΟΘ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ 

ΟΘ1 Αμινοξέα και συνδυασμοί με υδατάνθρακες και 
ηλεκτρολύτες 

ΟΘ11 Αμινοξέα - Συμπληρώματα 

Ν(2)-Ε-ΑΕΑΝΥΕ-Ε-ΟΕΕΙΤΑΜΙΝΕ 

ϋΙΡΕΡΤίνΕΝ ΡΒΕ5ΕΝΙίΙ5 ΡΒΕ3ΕΝΐυ3 
ΙΝύ.ΟΟ.ΙΝΡ 20% ΡίΧΙΟΟΜί 

ΟΘ12 Παρεντερικά διαλύματα αμινοξέων, υδατανθράκων, 
ηλεκτρολυτών 

ΕΕ ΕΙΟΙΝΕ, ΡΗΕΝΥίΑίΑΝΙΝΕ, Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ, ΕΥδΙΝΕ Α8 
ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ, ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ, νΑίΙΝΕ, ΗΙδΤΙΩΙΝΕ, 
ΤΗΡΙΕΟΝΙΝΕ, ΤΡΙΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε-ΑΕΑΝΙΝΕ, ΑΒΟΙΝΙΝΕ, ΟΕΥΟΙΝΕ, 
ΡΒΟίΙΝΕ,Ε-δΕΒΙΝΕ, ΤΥΒ03ΙΝΕ, δΟΩΙΙΙΜ ΑΟΕΤΑΤΕΤΒΙΗΥΩΒΑΤΕ, 
δΟΩΐυΜ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΩΙΒΑ8ΙΟ, δΟΩΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ 
ΗΕΧΑΗΥΩΒΑΤΕ, ΟΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΑΝΗΥΩΒΟΕΙδ, ΟΑΕΟΙΕΙΜ 
ΟΗΕΟΒΙΩΕ ΩΙΗΥΩΒΑΤΕ. 

ΟϋΝΙΜΙΧ Ν17035 ΟίΙΝΤΕΟ ΒΑΧΤΕΒ 
ΙΝ3.501 (10+35)% ϋΙΙΑί-ΒΑΘ (ΙΟΟΟγπΙΑΜΙΝ + ΙΟΟΟΜιπΙΘίΥΟ) 

ΕΕ ΕΙΟΙΝΕ, ΡΗΕΝΥΕΑίΑΝΙΝΕ, Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ, ΕΥ8ΙΝΕ Α8 
ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ, ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ, ΥΑΕΙΝΕ, ΗΙδΤΙΩΙΝΕ, ΤΗΒΕΟ- 


ΝΙΝΕ, ΤΡΙΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε-ΑΕΑΝΙΝΕ, ΑΡΙβΙΝΙΝΕ, ΟΕΥΟΙΝΕ, ΡΡΙΟΕΙΝΕ, 
Ε-3ΕΡΙΙΝΕ, ΤΎΡΙ08ΙΝΕ, δΟΩΙΕΙΜ ΑΟΕΤΑΤΕ ΤΒΙΗΥΩΒΑΤΕ, 30ΩΙΕΙΜ 
ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΩΙΒΑδΙΟ, δΟΩΐυΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ ΗΕΧΑΗΥΩΒΑΤΕ, 
ΩΕΧΤΡΙ03Ε(0Ευ003Ε) ΑΝΗΥΩΒΟυδ, ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ 
ΩΙΗΥΩΒΑΤΕ. 

ΟϋΝΙΜΙΧ Ν14Ο30Ε ΟίΙΝΤΕΟ ΒΑΧΤΕΡί 
ΙΝ,ίδΟί (8,5+30)% ΒυΑί-ΒΑΘ(1000ιπΙΑΜΙΝ + 1000ΜΓηΙΟίΥΟ) 
ΕΕΕΙΟΙΝΕ, ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ, Ε-ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ, ΕΥ3ΙΝΕ Α3 
ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ, ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ, ΥΑΕΙΝΕ, ΗΙδΤΙΩΙΝΕ, 
ΤΗΡΕΟΝΙΝΕ, ΤΡΙΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε-ΑΕΑΝΙΝΕ, ΑΒΟΙΝΙΝΕ, ΟΕΥΟΙΝΕ, 
ΡΡΟΕΙΝΕ, Ε-δΕΒΙΝΕ, πΒΟδΙΝΕ, 30ΩΙΕΙΜΑΟΕΤΑΤΕΤΒΙΗΥΩΒΑΤΕ, 
δΟΩΐυΜ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΩΙΒΑδΙΟ, δΟΩΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ 
ΗΕΧΑΗΥΟΒΑΤΕ, ΟΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕυθΟδΕ) ΑΝΗΥΩΒΟΕΙδ, ΟΑΕΟΙΕΙΜ 
ΟΗΕΟΒΙΟΕ ΩΙΗΥΩΒΑΤΕ. 

ΟϋΝΙΜΙΧ Ν9020Ε ΟΙΙΝΤΕΟ ΒΑΧΤΕΒ 
ΙΝύ.301 (5,5 +20)% ΟϋΑί-ΒΑΘ(1000ΜΕ 
ΙδΟΕΕΕΙΟΙΝΕ, ΕΕΕΙΟΙΝΕ, ΕΥ8ΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ, Ε- 
ΜΕΤΗΙΟΝΙΝΕ, ΡΗΕΝΥΕΑΕΑΝΙΝΕ, ΤΗΡΙΕΟΝΙΝΕ, ΤΡΙΥΡΤΟΡΗΑΝ, Ε- 
νΑΕΙΝΕ, ΑΒΟΙΝΙΝΕ, ΗΙδΤΙΩΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ, Ε-ΗΙδΤΙΩΙΝΕ, 
ΑΟΕΤΥΕΟΥδΤΕΙΝΕ, ΟΕΥΟΙΝΕ, ΑΕΑΝΙΝΕ, ΟΕΕΙΤΑΜΙΟ ΑΟΙΩ, 
ΡΒΟΕΙΝΕ, Ε-δΕΒΙΝΕ, Ν-ΑΟΕΤΥΕ-Ε-ΤΥΒ03ΙΝΕ, ΡΟΤΑ83ΙΕΙΜ 
ΟΗΕΟΒΙΩΕ, δΟΩΐυΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ, ΜΑΟΝΕ3ΙΕΙΜ ΟΗΕΟΒΙΩΕ 
ΗΕΧΑΗΥΩΒΑΤΕ, ΟΑΕΟΙΕΙΜ ΟΕΟΒΙΩΕ ΩΙΗΥΩΒΑΤΕ, ΖΙΝΟ 
ΟΗΕΟΒΙΩΕ, ΩΕΧΤΒΟδΕ(ΟΕΕΙΟΟδΕ) ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ, ΟΕΥΟΕΒΟΕ- 
1(2)-ΩΙΗΥΩΒΟΟΕΝ, ΡΗΟδΡΗΑΤΕ ΜΙΧΤΕΙΒΕ ΟΡ δΟΰΙΕΙΜ δΑΕΤδ 
(30170%) ΡΕΝΤΑΗΥΟΒΑΤΕ. 

ΡΕΒΙΡυδΙΝ-Ν ΚΑΒΙ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ & ίΙΡΟΟΗΝ 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ ΒΟΤΤΙΕΧ500ΜΙ 
ΙΝύ.δΟ.ΙΝΡ ΒΟΤΤΙΕΧΙΟΟΟΜί 

ΘΘ2 Λίπη 

ΘΘ20 Παρεντερικά γαλακτώματα λιπών 

50ΥΑ ΟΙΕ, ΟΕΥΟΕΒΟΕ, ΕΟΟ ΕΕΟΙΤΗΙΝ, ΟΕΝΕ ΟΙΕ 
ΟϋΝΟίΕΙΟ ΟίΙΝΤΕΟ ΟίΙΝΤΕΟ ΡΑΒ. 

ΙΝύ.ΕΜ.ΙΝΡ20% ΒΟΟΤΤίΕΧΙΟΟΜί 
ΙΝύ.ΕΜ.ΙΝΡ 20% ΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 
ΙΝύ.ΕΜ.ΙΝΡ 20% ΒΟΤΤίΕΧ250Μί 
ΘΘ3 Συνδυασμοί 

ΘΘ31 Αμινοξέα+λίπη + υδατάνθρακες+ηλεκτρολύτες 

50ΥΑ ΟΙΕ, ΕΟΟΡΗΟδΡΗΟΕΙΡΙΩδ, ΟΕΥΟΕΒΟΕ, 30ΩΙΕΙΜΟΕΕΑΤΕ, 
δΟΩΙΕΙΜ ΗΥΩΒΟΧΙΩΕ 

ΟίΙΝΟΜΕί Ν7-1000 ΒΑΧΤΕΒ ΙΝΤ. ΟίΙΝΤΕΟ ΡΑΒ. 
ΙΝύ.ΕΜ.ΙΝΡ 20% ΤΒΙΡίΕ-ΒΑΘΧ2ί(800Μί+800Μί+400Μί) 

Κ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΚΒ ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΚΒ3 Φάρμακα για την κοιλιακή ταχυκαρδία 
ΚΒ33 Άλλα αντιαρρυθμικά (για κοιλιακή ταχυκαρδία) 
ΜΕΧΙΕΕΤΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 
ΜΥΟνΕΟ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΚΓ ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΚΓ3 Με ινότροπο δράση 
ΩΟΡΑΜΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 

αΐίυϋορ 30ίνΑΥ 30ίνΑΥ 
ΙΝύ.ΟΟ.ΙΝΡ 50ΜΘ/5Μί ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5Μί 
ΚΕ ΒΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 

ΚΕ8 Βήτα αναστολείς και συνδυασμοί τους με διουρητικά 
ΚΕ80 Εκλεκτικοί (αμιγείς) 

ΒΕΤΑΧΟΕΟΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 

ΚΕΒίΟΝΕ δΥΝΤΗΕίΑΒΟ ίΑνίΡΗΑΒΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 

ΡΕΒΤΑΧΟί ΚίΕ\/Α ΚίΕνΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΚΕ82 Μη εκλεκτικοί (αμιγείς) 

ΡΒΟΡΒΑΝΟΕΟΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 
ΙΝΩΕΒΑί ΖΕΝΕΟΑ ΟΑΝΑ 
Ο.Β.ΟΑΡ3 80ΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ28 
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ΚΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ 

ΚΗ1 Θειαζίδια και συγγενή διουρητικά 
ΚΗ10 Αμιγή θειαζίδια 

ΗΥΟΒΟΟΗί ΟΒΟΤΗΙΑΖΙΩΕ 

ΗΥϋΒΟΟΗίΟΒΟΤΗΙΑΖΙΟΕ/υΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 
ΤΑΒ 25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΚΗ11 Συνδυασμοί με καλιοπροστατευτικά διουρητικά 

ΑΜΙίΟΒΙΩΕΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ, ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΟΤΗΙΑΖΙΩΕ 

ΤΙΑΡΕΝ ΘΑΡ ΘΑΡ 

ΤΑΒ (50+5)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΚΗ2 Διουρητικά αγκύλης 
ΚΗ20 Αμιγή 

ΕυηΟΒΕΜΙΰΕ 

ΗΥϋΒΟΡίυΧ υΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ϋΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 
ΙΝύ.ΒΟί 20ΜΘ/2ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡ5Χ2ΜΕ 
ΤΑΒ 40 ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ12 

ΚΗ3 Ανταγωνιστές αλδοστερόνης 
8ΡΙΒΟΝΟΕΑΟΤΟΝΕ 

υΒΙΟΑΟΤΟΝΕ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΤΑΒ 25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΚΘ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ 

ΚΘ4 Αναστολείς του ενζύμου που μετατρέπει την αγγειοτενσίνη 
ΚΘ41 Αμιγείς 

ΟΑΡΤΟΡΒΙί 

ΝΟΒΜΟίΟδΕ ΑϋΕίΟΟ ΑϋΕίΟΟ 
ΤΑΒ 25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΤΑΒ 50ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΕΝΑίΑΡΡΙί ΜΑΕΕΑΤΕ 

ΑΝΤΙΡΒΕΧ ΕΕΡΕΝ ΕίΡΕΝ 
ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ί/5 ΙΝΟΡΡΙί ΩΙΗΥΩΡΑΤΕ 

ΕΑΝϋΟΕΑΧΙΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΡΒΕδδυΒΙΙ. ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

τινίΒΕΟΝ οουρ οουρ 

ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
ΒΑΜΙΡΒΙί 

δΤΙΒΕΝΥί ΡΗΑΒΜΑΝΕΙ ΡΗΑΒΜΑΝΕί 
ΤΑΒ 2.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΚΘ45 Συνδυασμοί με διουρητικά 
ΕΝΑίΑΡΡΙί ΜΑίΕΑΤΕ, ΗΥΟΡΟΟΗίΟΡΟΤΗΙΑΖΙΩΕ 
ΡΒΟΤΑί ΟΟΜΡίΕΧ ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 
ΤΑΒ (20+12,5)ΜΟ/ΤΑΒΒΤΧ10 
ΡΕΝΟΡΒΙί ΕίΡΕΝ ΕΙΡΕΝ 
ΤΑΒ (20+12,5)ΜΟ/ΤΑΒΒΤΧ10 

ΚΘ7 Αναστολείς διαύλων ασβεστίου και συνδυασμοί τους 
ΚΘ72 Εκλεκτικοί με δράση κυρίως στα αγγεία, βλέπε και ΚΙ2 

ίΑΟΙΩΙΡΙΝΕ 

ΒΑίΝΟΧ ΜΕΝΑΒΙΝΙ ΘυΐϋΟΤΤΙ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 4ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 

ίΑΟΙΡΙί ΘΙΑΧΟ ΘΙΑΧΟννΕίίΟΟΜΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 4ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

ΜΟΤΕΝδ ΘΙΑΧΟ ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 4ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΝΙΡΕΩΙΡΙΝΕ 

ΑϋΑίΑΤ ΒΑΥΕΒ ΒΑΥΕΒ 

Ο.Β.Ρ.Ο.ΤΑΒ 30ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
Ο.Β.Ρ.Ο.ΤΑΒ 60ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΚΘ74 Εκλεκτικοί με δράση απευθείας στη καρδιά 
ΩΙίΤΙΑΖΕΜ ΗΥΩΡΟΟΗίΟΡΙΰΕ 
ϋΙΡΕΝ ΕΙΡΕΝ ΕΙΡΕΝ 
ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 180ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ28 


ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 240ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ28 
ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 300ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ28 
ΚΘ8 Ανταγωνιστές αγγειοτενσίνης II 
ΟΑΝΩΕ3ΑΡΤΑΝ ΟΙίΕΧΕΤΙί 

ΑΤΑΟΑΝϋ Α3ΤΒΑ Α3ΤΒΑ 
ΤΑΒ 16ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
ΤΑΒ 4ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
ΤΑΒ 8ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
ΙΡΒΕ3ΑΡΤΑΝ 

ΑΡΒΟνΕί 3ΑΝΟΡΙ1Α/ΙΝΤΗΒΟΡ 3ΑΝΟΡΙΡΗΑΒΜΑ 
ΒΒΙ3ΤΟΙ- ΜΥΕΒ3 30ϋΙΒΒ 
ΤΑΒ 75 ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΤΑΒ 150 ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΤΑΒ 300 ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

ΚΑΒνΕΑ ΒΒΙ3ΤΟΙ-ΜΥΕΒ3 30ίΙΙΒΒ 3ΑΝΟΡΙ ΡΗΑΒΜΑ 
ΒΒΙ3ΤΟΙ- ΜΥΕΒ3 30ϋΙΒΒ 
ΤΑΒ 75ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΤΕίΜΙΒΑΡΤΑΝ 

ΜΙΟΑΒϋΙδ ΒΟΗΕΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. 
ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΤΑΒ 80ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 

ΡΒΙΤΟΒ ΘΙΑΧΟ ΘΙΑΧΟννΕίίΟΟΜΕ 
ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΤΑΒ 80ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
\/Αί3ΑΡΤΑΝ 

ϋΙΟνΑΝ ΝΟΝ/ΑΒΤΙ3 ΝθνΑΒΤΙ3 
ΟΑΡ3 80ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 
ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ 
ΚΙ7 Αλκαλοειδή ερυσιβώδους ολύρας + συνδυασμοί 
ΟΙΗΥΩΡΟΕΡΟΟΟΡΙ3ΤΙΝΕ ΜΕ8ΥίΑΤΕ 
ϋΙΕΒΤΙΝΑ ΡΟίΙ ΦΑΡΜΑΝΕΛ 
ΤΑΒ 6ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΰΙΗΥΩΡΟΕΡΟΟΤΟΧΙΝΕ ΜΕ3ΙίΑΤΕ 

ΡΗΕΝΥΒΑΜΟΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΤΑΒ 1.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΚΙ8 Λοιπά περιφερικά αγγειοδιασταλτικά 
ΒίΙΡίΟΜΕΩΙί ΗΥΩΡΟΟΗίΟΡΙΩΕ 
ΡΕΝΡυΒΙΝ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 
3.Β.Ρ.Ο.ΤΑ600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ15 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
δυίΟϋΙίνίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 
ΟΟ.Β.Ρ.Ο.Τ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ15 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΖΕίΙΑΝ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΚΚ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ 

ΚΚ1 Παρεντερικά αντιπηκτικά 

ΚΚ11 Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους 

ΤΙΝΖΑΡΑΒΙΝ 30ΩΐυΜ 

ΙΝΝΟΗΕΡ ίΕΟ ίΕΟ 

ΙΝύ.30ί 100003Π(ί-Χ3ΐυ/0,5Μί ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒΧ0,5Μί 
ΙΝύ.30ί 140003Π(ί-Χ3ΐυ/0.7Μί ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒΧ0.7ΜΕ 
ΙΝύ.30ί 180003Πίί-Χ3ΐυ/0,9Μί ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒΧ0,9Μί 
ΙΝύ.3Οί45003ΠΐίΧ3 ΙίΙ/0,45ιπΙ ΒΤΧ2ΡΡ.3ΥΒ. Χ0,45Μί 
ΙΝύ.30ί 400003Π(ί-Χ3ΐυ/2Μί ΒΤΧ10νΐΑί5Χ2Μί 

ΚΚ13 Αναστολείς πρωτεϊνάσης 

ΑΝΤΙΤΗΒΟΜΒΙΝIII (ΗίΙΜΑΝ ΟΟΝΟΕΝΤΒΑΤΕ) 

ΚΥΒΕΒΝΙΝ-Ρ ΟΕΝΤΕΟΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ίΥ.ΡΟ.ΙΝύ 10ΟΟΙϋ/νίΑί ΒΤΧ1 νΐΑί+1ΑΜΡΧ20ΜΕ3Ο 
ίΥ.ΡΟ.ΙΝύ 500 Ιί)/νΐΑί ΒΤΧίνίΑί+ΐνίΑίΧΙΟΜί 

ΚΚ7 Ινωδολυτικά ένζυμα 

ΒΕΤΕΡΕΑ8Ε 

ΒΑΡΙίΥδΙΝ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 1,16Θ/νΐΑί(10Θ) 2νΐΑί3Χ1,16Θ + 2ΡΡ.3ΥΒ 
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ΚΜ ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΚΜ8 Αλλα αντιαιμορραγικά 
ΚΜ82 Αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες 

ΕΑΟΤΟΕΙ VII 1:0 (ΕΡΕΕΖΕΩ ΰΗΙΕΩ ΗίΙΜΑΝ ΟΟΑΟίΙΕΑΤΙΟΝ 
ΕΑΟΤΟΕΙ) 

ΡΑΟΤΟΡ νΐΙΙ/ΒΙ0ΤΕ3Τ8ϋΗ ΒΙ0ΤΕ3Τ ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ ΙΟΟΟίυ/ΙΟΜίνίΑί ΐνίΑίΧΙΟΟΟίυ + ΐνίΑί 
ΕΥ.Ρ.ΙΝΛΙΝ 250ΐυ/5ΜίνΐΑί 1 νΐΑΙ_Χ250ΐυ +1 νΐΑΙ_ 

ΕΥ.Ρ.ΙΝΛΙΝ 500ΐυ/10ΜΙ_νΐΑΙ_ 1 νΐΑΙ_Χ500ΐυ +1 νΐΑΙ_Χ1 ο 
ΜΟΕΙΟΟΤΟΟΟΟ ΑΕΕΑ (ΟΟΑβίΙΕΑΤΙΟΝ ΕΑΟΤΟΕΙ VIII) 

ΡΕΡΑΟΤΟ ΘΕΝΕΤΙ05 ΙΝ3Τ. ΟΡ ΕΕΙΒΟΡΕ \ΛΛΈΤΗ 
Ρϋ.ΙΝύ.δΟΕ 250ΐυ/νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑΕ+ΐνΐΑΕΧ4ΜΕ50Εν 
Ρϋ.ΙΝύ.δΟΕ 500ΐυ/\/ΙΑΙ_ ΒΤΧΐνΐΑΕ+ΐνΐΑΕΧ4ΜΕ50Εν 
Ρϋ.ΙΝύ.30ί1000ΐυ/νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑί+ΐνΐΑΙ_Χ4Μί30ίν 
ΝΟΝΑΟΟΟ ΑΕΕΑ 

ΒΕΝΕΡΙΧ ΘΕΝΕΤΙ03ΙΝ3Τ. ΟΡ ΕΕΙΒΟΡΕ ΘΕΝΕΤΙ03ΙΝ5Τ. 
Ρ3.ΙΝύ.30ί 1000ΐυ/10ΜΙ_νΐΑΙ_ ΒΤΧΐνΐΑΕ+ΐνΐΑΕΧ10ΜΕ3 
Ρ5.ΙΝύ.30Ε 250ΐυ/5Μί ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑΙΧ5Μ130 
Ρ5.ΙΝύ.30Ε 500ΐυ/5Μί ΒΤΧ1 νΐΑί+1 νΐΑίΧ5Μί30 

ΚΜ84 Λοιπά 

ΗίΙΜΑΝ ΡΕΑ3ΜΑ ΡΕΙΟΤΕΙΝ ΡΡΑΟΤΙΟΝ (ΡΙΒΡΙΝΟΟΕΝ), 
ΟΕΟΤΤΙΝΟ ΗίΙΜΑΝ ΡΕΙΟΤΕΙΝ ΡΕΑ3ΜΑ ΕΡΑΟΤΙΟΝ (ΕΑΟΤΟΕΙXIII), 
ΑΡΡΟΤΙΝΙΝ ΕΕΙΟΜ ΒΟνίΝΕ ΕίΙΝΟ, ΤΗΕΙΟΜΒΙΝ, ΟΑΕΟΙίΙΜ 
ΟΗΕΟΕΙΙΟΕ ΩΙΗΥΩΕΙΑΤΕ 

ΒΕΡΙΡΕΑ5Τ Ρ ΟΕΝΤΕΟΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΤΙβ.Αϋ.ΙΙΟ 0.5Μί ΒΤΧ[ΒΤΑ:(ΟΟΜΒΙ-5ΕΤ ΙΧ2νΐΑί3 + 
ΟΟΜΒΙ-5ΕΤI ΙΧ2\/ΙΑΙ_3) + ΒΤ13ΕΤ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΙβ.Αϋ.ΙΙΟ 1 Μί ΒΤΧ[ΒΤΑ:(ΟΟΜΒΙ-3ΕΤ ΙΧ2νΐΑί3 + 

ΟΟΜΒΡ3ΕΤ ΙΙΧ2\/ΙΑί3) + ΒΤ 1 3ΕΤ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΙ3.Αϋ.ίΙΟ 3Μί ΒΤΧ[ΒΤΑ:(ΟΟΜΒΙ-3ΕΤ ΙΧ2νΐΑί3 + 

00ΜΒΓ3ΕΤ ΙΙΧ2\/ΙΑ13) + ΒΤ 1 3ΕΤ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΚΝ1 Αναστολείς της ΗΜΟ ΟΟ-Α αναγωγάσης (στατίνες) 

ΑΤΟΡνΑ3ΤΑΤΙΝ ΟΑΕΟΙίΙΜ ΤΕΙΙΗΥΩΕΙΑΤΕ 

ΕΙΡΙΤΟΡ ΡΑΡΚΕ ϋΑ\/Ι3 \Λ/ΑΒΝΕΒ-Ι_ΑΜΒΕΒΤ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 

ΖΑΡΑΤΟΡ ΡΑΒΚΕ ϋΑνΐ3 ΡΡΙΖΕΒ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
ΟΕΡΐνΑ3ΤΑΤΙΝ ΟΟΰΙΗΜ 

ΕίΤΙΝΑ ΒΑΥΕΒ ΕίΡΕΝ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΟΜΟΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 200ΜΟΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΟΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΙΙΡΟΒΑΝ ΒΑΥΕΒ ΒΑΥΕΒ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΟΜΟΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 200ΜΟΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΟΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΕθνΑ3ΤΑΤΙΝ 

ΕΟνΑΤΕΧ ΘΑΡ ΘΑΡ 
ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΕΟννυΡΙϋ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΜΕνΑδΤΙΝ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΟΕΝΕΡΗΑΒΜ 
ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ1ΒΕΙ5ΤΧ10 
ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΜΕνίΝΟΕ ΒΙΑΝ ΕΞ ΒΙΑΝΕΞ 

ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
ΡΡΑνΑ3ΤΑΤΙΝ 30ΩΙίΙΜ 

ΜΑΧυϋΙΝ ΜΕΝΑΒΙΝΙ ΜΕΝΑΒΙΝΙ 
ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 


ΡΡΑνΑΟΗΟί ΒΒΙ5ΤΟΕ-ΜΥΕΒ5 30ΕΙΙΒΒ ΒΒΙ5ΤΟΕ-ΜΥΕΒ3 301ΙΙΒΒ 
ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
3ΙΜνΑ3ΤΑΤΙΝ 

ΚΥΜΑΖΟΕ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΖΟΟΟΡ ΜΕΒΟΚ νΐΑΝΕΧ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
ΚΝ5 Φιβράτες 
ΟΕΜΕΙΒΡΟΖΙΕ 

ΑΜΕΩΡΑΝ ΜΕΩΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕΟΙΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΑΝΤΙΕΙΡΙΩ ΚΕΕΝ/Α ΚΕΕνΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

0ΕΙΡ05ΤΑΤ ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΩΟδΑΜΟΝΤ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΝΟΧΟΒΡΑΝ ΒΙΟΡΑΒ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΡΕΝΟΕΙΡ ΒΕΜΕϋΙΝΑ ΒΕΜΕϋΙΝΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

δΟΕυΕΙΡ ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΚΝ9 Λοιπά 

ΕΙ3Η ΟΙΕ (ΟΜΕΟΑ-3 ΡΟΕΥίΙΝΒΑΤίΙΒΑΤΕΰ ΕΑΤΤΥΑΟΙΩ3) 

5ΑΕΜΟΝΟΙΕ ΘΑΡΟΑΡ 

3.Θ.ΟΑΡ3 500(85 + 50 + 15)ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ50 

ΚΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗ¬ 
ΣΕΩΝ 

ΚΤ7 Φάρμακα χορηγούμενα γιά την αντιμετώπιση της 
μυοκαρδιοπάθειας 

ΕΕνΟΟΑΕΙΝΙΤΙΝΕ 

ΟΑΡΝΙΩΟδΕ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 

0Β.30Ε.3ϋ 1 <3/1ΟΜΕ ΒΤΧ10ΡΕ 
ΟΟΡΕΙΒΙΝ ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 
0Β.30Ε.5ϋ 1 <3/1 ΟΜΕ ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 
ΡΡυΤΕΝΟΡ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

0Β.30Ε.3ϋ 1000ΜΘ/10ΜΕ3ΙΝΌ03Ε ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 
ΜΑΕΕΩΡΟΕ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 
0Β.30Ε.3ϋ 1 <3/1 ΟΜΕ ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 
ΜΕΡΕΙΤ ΒΙΟΣΤΑΜ ΒΙΟΣΤΑΜ 

0Β.30Ε.3ϋ 1 <3/1 ΟΜΕ ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 
ΜΕνΑΜΥΒΤ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 

0Β.30Ε.3ϋ 1 <3/1 ΟΜΕ ΒΤΧ10ΡΕΧ10ΜΕ 

ΜΙΝΟΑ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 

0Β.30Ε.3ϋ 1Θ/3ΙΝΘΕΕ ϋ03Ε ΒΤΧΙΟνίΑΕΧΙΟΜΕ 
03ΚΑΝΑ νΕΕΚΑ νΕΕΚΑ 

0Β.30Ε.5ϋ 1Θ/10ΜΕΒΤΧ10νΐΑΕ3Χ10ΜΕ 
50ΕΕΙΩΑΜΙΝ ΚΕΕνΑ ΚΕΕνΑ 

0Β.30Ε.5ϋ 10/ϋ03Ε ΒΤΧ10(ΡΕΧ10 ΜΕ) 

Λ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ 

ΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
ΛΑ1 Πενικιλλίνες 

ΛΑ14 Πενικιλλίνες ευρέως φάσματος ανθεκτικές στην 
πενικιλλινάση 

ΑΜΟΧΙΟΙΕΕΙΝ ΤΕΙΙΗΥΩΕΙΑΤΕ, ΟΕΑνίΙΕΑΝΑΤΕ ΡΟΤΑ33ΙίΙΜ 
ΑΕΙΟΜΕΝΤΙΝ ΒΕΕΟΗΑΜ ΘΒΟΕΙΡ 3ΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ (875+ 125)ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ8 

ΑΕΙΟΜΕΝΤΙΝ ΒΕΕΟΗΑΜ ΘΒΟΕΙΡ 3ΜΙΤΗ ΚΕΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
Ρϋ.ΟΒΑ.3ΕΙ5 (400+57)ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ70ΜΕ 
ΡυΟΕΝΤΙΝ ΕΕΡΕΝ ΕΕΡΕΝ 
3υ3Ρ (125+31,25ΜΟ)/5ΜΕΡΕΧ60ΜΕ 
3ΕΙ3Ρ (250 + 62,5)ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ60ΜΕ 
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ΛΑ2 Κεφαλοσπορίνες και συγγενή αντιβιοτικά 
ΛΑ21 Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενεάς 

ΟΕΡΑΟΕΟΒ 

ΑΡΕΟΤΟΝ ΗΕΙΡ ΗΕΙΡ 
ΟΑΡ3 δΟΟΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ12 
3ίΙ3Ρ 2δΟΜΘ/δΜί ΡίΧδΟΜί 

ΗΕΤΑΟίΟΧ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΟΑΡ3 δΟΟΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ12 
ΟΒ.3ίΙ3Ρ 250ΜΟ/5ΜΙ Ρ1_Χ60Μί 

ΜΑΚΟνΑΝ ΒΟΡΙΕΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. ΟΒΟΟίΙ3 
ΟΑΡ3 δΟΟΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ12 
3υ3Ρ 2δΟΜΘ/δΜί ΡίΧδΟΜί 
ΟΕΕΑΜΑΝΟΟΕΕ ΝΑΕΑΤΕ 

ΑΟΕΜΥΟΙΝ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

ΟΡ.Ρϋ.ΙΝύ ΙΟΟΟΜΘ/νίΑί ΒΤΧίνίΑί 
ΟΕΕΑΤΒΙΖΙΝΕ ΡΒΟΡΥΕΕΝΕ ΟΕΥΟΟΕΑΤΕ 

ΒΑΝΑϋΒΟΧΙΝ ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 
ΟΑΡ3 δΟΟΜΘ ΒΤΧ12 
Ρϋ.ΟΒ.3ίΙ3Ρ 500ΜΘ/5ΜΙ ΡίΧδΟΜί 
ίΙΑΜΥΟΙΝ ΟΟίΙΡ ΟΟίΙΡ 

ΟΑΡ3 δΟΟΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ16 

ίΙΝΘΟΡΕΝ νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 

ΟΑΡ3 500ΜΘ ΒΤΧ12 
ΟΕΡΟΒΑΝΙΰΕ 

ΠΑϋΑΟΕΡ ΒΒΙ3ΤΟΕ-ΜΥΕΒ3 30ϋΙΒΒ ΒΒΙ3ΤΟΕ-ΜΥΕΒ3 3ΘίΙΙΒΒ 
ΟΒ.Ρϋ.ΙΝύ ΙΟΛ/ΙΑΙ ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ3Μί30ί 
ΟΕΡυΡΟΧΙΜΕ 30ϋΐυΜ 

ΟΕΒίΙΧΙΜ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 
Ρϋ.ΙΝϋ.βΟί 7δΟΜΘΛ/ΙΑί ΒΤΧίνίΑί 
ΖΕΤΑΘΑί ΕίΡΕΝ ΕΙΡΕΝ 

ΟΒ.Ρϋ.ΙΝύ. ΙδΟΟΜΘΛ/ΙΑί ΡίΧίνίΑί 
ΟΒ.Ρϋ.ΙΝύ. 250ΜΘ/νΐΑί ΡίΧίνίΑί 
ΟΒ.Ρϋ.ΙΝύ. 750ΜΘ/νΐΑί ΡίΧίνίΑί 
ΟΕΡυΡΟΧΙΜΕ ΑΧΕΤΙΕ 

ΖΙΝΑϋΟί ΘΙΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕίίΟΟΜΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ δΟΟΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ8 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 250ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ8 
ΘΒΑ.ΟΒ.3ίΙ3 250ΜΘ/5ΜΙΡΙΧ50ΜΙ 
ΘΒΑ.ΟΒ.31Ι3 250ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧΙΟΟΜί 
ΘΒΑ.ΟΒ.3ίΙ3 125ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧΙΟΟΜί 
ΛΑ23 Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς 

ΟΕΡΙΧΙΜΕ ΤΒΙΗΥΰΒΑΤΕ 

ΟΟνΟΟΕΡ-Ν ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ4 
ΡΟ.ΟΒΑ.3ίΙ3 100ΜΘ/5Μί ΡίΧδΟΜί 
ΟΕΡΤΑΖΙΩΙΜΕ ΡΕΝΤΑΗΥΩΒΑΤΕ 

δΟίνΕΤΑΝ ΘίΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Α/ΕίίΟΟΜΕ 

ΟΒ.ΡΟ.ΙΝύ ΙΘΛ/ΙΑί ΒΤΧΙΜΟΝΟνίΑί 
ΟΒ.ΡΟ.ΙΝύ 20/νΐΑί ΒΤΧΙΜΟΝΟνίΑί 
ΟΕΡΤΒΙΑΧΟΝΕ 80ΩΐυΜ ΤΒΙ8Ε80υΐΗΥΟΒΑΤΕ 
ΟΕΡΤΒΙΑΧΟΝΕ/ΗΕΧΑί ΗΕΧΑί 
ΟΒΡΟ.ΙΝύ 1000ΜΘ/3.5ΜίνΐΑίΙΜΒΤΧΐνΐΑί+ΐνΐΑίΧ3,5Μί 
ΑΝΤΙΒΑΟΙΝ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

Ρϋ.50ί.ΙΝΡ 2000ΜΘΛ/ΙΑί (IV ΙΝΡ) ΒΤΧίνίΑί 
Ρ5.ΙΝνί30ί 1000ΜΘΛ/ΙΑί(ΙΜ) ΒΤΧίνίΑίΤ 1ΑΜΡΧ3,δΜί5 
Ρ3.ΙΝϋ.30ί ΙΟΟΟΜΘ/νίΑί (IV) ΒΤΧΐνΐΑί+1ΑΜΡΧ10Μί3Ο 
ΛΑ4 Μακρολίδια και συνδυασμοί 
ΛΑ44 Νεότερα μακρολίδια 

ΟΕΑΒΙΤΗΒΟΜΥΟΙΝ 

ΖΕΟίΑΒ ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 250ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ12 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 
ΘΒΑ.ΟΒ.3ί)3 125ΜΘ/5Μί ΡίΧδΟΜί 
ΘΒΑ.ΟΒ.3ί)3 250ΜΘ/5Μί ΡίΧδΟΜί 
ΜΙΩΕΟΑΜΥΟΙΝ ΑΟΕΤΑΤΕ (ΜΙΟΟΑΜΥΟΙΝ) 

ΜΙΟΟΑΟΙΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ12 
ΘΒΑ.ΟΒ.3ί)3 2δΟΜΘ/δΜί ΡίΧ120Μί 


ΜΙΟΟΑΜΕΝ ΜΕΝΑΒΙΝΙ ΜΕΝΑΒΙΝΙ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 600ΜΘ/ΤΑΒΒΤΧ12 
ΘΒΑ.ΟΒ.3ίΙ3 2δΟΜΘ/δΜί ΡίΧ120Μί 
ΒΟΧΙΤΗΒΟΜΥΟΙΝ 

ΒΟΧΙΟΙίίΙΝΕ-ΜΕΟΙΟΗΒΟΜ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙδΟΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΒΟΧΥ5ΡΕ5 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕ0ΙΡΑΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙδΟΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

3ΕΙϋΕ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙδΟΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
ΛΑ6 Αμινογλυκοσίδες 

ΑΜΙΚΑΟΙΝ 80ΕΡΑΤΕ 

ΑΜΙΚΑΝ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 

ΙΝνί30ί δ00ΜΘ/2Μί ΒΤΧ1 νΐΑίΧ2Μί 

ίΑΝΟΜΥΟΙΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ 
ΙΝύ.3Οίδ00ΜΘ/2ΜίΑΜΡ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2Μί 
ΜΙΟΑίΡΗΑ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 

ΙΝύ.30ί δ00ΜΘ/2ΜίνΐΑί ΒΤΧ1 νΐΑίΧ2Μί 
ΚΑΝΟΙΝ ΘΑΡ ΘΑΡ 
ΙΝύ.Α.Α δ00ΜΘ/2Μί νΐΑί ΒΤΧ1 νΐΑίΧ2Μί 
ΛΑ8 Λοιπά αντιβιοτικά 
ΛΑ87 Γλυκοπεπτίδια 
νΑΝΟΟΜΥΟΙΝ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΩΕ 

νΑΝΟΟΜΥΟΙΝ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙϋΕ/ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 
ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ δΟΟΜΘΛ/ΙΑί ΒΤΧίνίΑί 
ΛΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ 
ΛΒ2 Παράγωγα ιμιδαζολίου 
ΚΕΤΟΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΜΥΟΟΡΕΒΒΙΝ ΟΟϋΡ ΟΟϋΡ 
ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ1 ΡίΧ30 

ΛΒ4 Παράγωγα τριαζολίου 

ΡΕυΟΟΝΑΖΟΕΕ 

ΤΙΕΒίΙΤΕ ΒΒ03 ΒΒ03 
ΟΑΡ3 δΟΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ7 

ΗΑϋίΙΝΟί ΗΕίΡ ΗΕίΡ 
ΙΝΘ.30.ΙΝΡ ΙΟΟΜΘ/δΟΜί νΐΑί ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 

ΡΙΘΑίΟί ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΟΑΡ3 100ΜΘ ΒΤΧ7 
ΙΤΒΑΟΟΝΑΖΟΕΕ 

5ΡΟΒΑΝΟΧ ύΑΝ33ΕΝ ύΑΝ33ΕΝ-ΟΙίΑΘ 
0Β.30ί. ΙΟΜΘ/Μί ΡίΧΙδΟΜί 

ΛΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 

ΛΓ3 Ιμιδαζόλια 

ΜΕΤΒΟΝΙΩΑΖΟΕΕ 

ΕΜΕϋΑί ΝΟΒΜΑ ΝΟΒΜΑ 

ΙΝΤ50.ΙΝΡ δΟΟΜΘ/ΙΟΟΜί νΐΑί ΒΤΧ1 νΐΑίΧΙΟΟΜί 

ΜΕΤΒΟΝΙϋΑΖΟίΕ/ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
ΙΝΘ.30.ΙΝΡ δΟΟΜΘ/ΙΟΟΜί ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜί 
ΛΓ4 Φθοριοκινολόνες δεύετερης γενεάς 

ΟΙΡΒΟΡΕΟΧΑΟΙΝ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΰΕ ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ 
ΑΡΕΝΟΧΙΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΤΑΒ 2δΟΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΤΟΡΙ3ΤΙΝ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ δΟΟΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
ΟΙΡΒΟΡΕΟΧΑΟΙΝ ΕΑΟΤΑΤΕ 

ΟΙΡΒΟΧΙΝ ΒΑΥΕΒ ΒΑΥΕΒ 

ΙΝΘ.30.ΙΝΡ 400ΜΘ/200Μί νΐΑί ΒΤΧΐνΐΑίΧ200Μί 
ΤΟΡΙ3ΤΙΝ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

ΙΝύ.30.ΙΝΡ ΙΟΟΜΘ/δΟΜίνίΑί ΒΤΧίνίΑίΧδΟΜί 
ΕΕνΟΕΕΟΧΑΟΙΝ ΗΕΜΙΗΥΩΒΑΤΕ 

ΤΑνΑΝΙΟ ΗΟΕΟΗ3Τ ΜΑΒΙΟΝ ΒΟίΙ33Εί 
ΗΟΕΟΗ3Τ ΜΑΒΙΟΝ Βθυ33Εί 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 230ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧδ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ δΟΟΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧδ 
ΙΝΘ.30.ΙΝΡ δΟΟΜΘ/ΙΟΟΜί ΒΤΧΙΦΙΑΛΗΧΙΟΟΜί 
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ΟΕίΟΧΑΟΙΝ 

ΗΕΤΑΘίΟΧΑΘΙΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ16 

ΛΔ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ 
ΛΔ1 Αντιερπητικά 

ΛΔ12 Χορηγούμενα σε σοβαρές λοιμώξεις από ερπητοϊούς 

Αοιαονιπ 

ΑΘΙΘίΟνίΒ/ΒΙΟΘΗΕΜΙΕ ΝΟνΑΒΤΙΒ 
ΤΑΒ 800ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ35 
ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ25 
ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ70 

ΘΥΟίΟνίΒΑΝ/ΜΕΟΙΘΗΒΟΜ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 
ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ25 
ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ70 

ΗΕΒΖΚυΒ ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ ΧΡΙΣΠΑΑΛΦΑ 
ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ70 
νΑίΑΟΐαΟνίΗ ΗΥΩΡΟΟΗίΟΡΙΩΕ 

νΑίΤΒΕΧ \Α/ΕΙΙΟΟΜΕ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕΙ_Ι_ΟΟΜΕ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΛΔ2 Φάρμακα για την επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια 
(ΑΙϋδ) 

ΩΙΩΑΝΟΒΙΩΕ 

νΐϋΕΧ ΒΒΙ5Τ0ί-ΜΥΕΒ5 30υΐΒΒ ΒΒΙ3ΤΟί-ΜΥΕΒ3 30ίΙΙΒΒ 
ΟΗνν.ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 
ΙΝΰΙΝΑνίΗ 3υΐΡΑΤΕ 

ΟΒΙΧίνΑΝ ΜΕΒΟΚ3ΗΑΒΡ νΐΑΝΕΧ 
ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΡΙΧ180 
ΕΑΜίνυΰΙΝΕ 

ΕΡίνΐΒ ΘίΑΧΟ ΘΙΑΧΟ 
Ρ.Θ.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΡΙΧ60 
0ΒΑί.30ί ΙΟΜΘ/Μί ΡΙΧ240ΜΙ 
ίΑΜίνυΰΙΝΕ, ΖΙΩΟνυΩΙΝΕ 

ΟΟΜΒίνΐΒ ΘΙΑΧΟ ΘΙΑΧΟ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ (150+300)ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 
ΝΕΕΕΙΝΑνίΗ ΜΕ3ΥΕΑΤΕ 

νίΒΑΟΕΡΤ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 

ΟΒΑί.Ρϋ 50ΜΘ/Θ ΡΕΧ144Θ 
ΤΑΒ 250ΜΘ/ΤΑΒ ΡΙΧ270 
ΝΕνίΒΑΡΙΝΕ 

νίΒΑΜίΙΝΕ ΒΟΗΕΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. 
ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 
ΗΙΤΟΝΑνίΗ 

ΝΟΒνΐΒ ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 
ΟΒΑί.301 80ΜΘ/ΜΕ ΡίΧ5Χ90Μί 
8Α0υΐΝΑνΐΗ 

ΡΟΒΤθνΑ3Ε ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 
ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ180 
3Α0υΐΝΑνΐΗ ΜΕ3ΥΕΑΤΕ 

ΙΝνίΒΑδΕ ΒΟΟΗΕ ΒΟΟΗΕ 
0ΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΡΙΧ270 
3ΤΑνυΰΙΝΕ 

ΖΕΒΙΤ ΒΒΙ3ΤΟΙΜΥΕΒ3 30ίΙΙΒΒ ΒΒΙ3ΤΟΕ ΜΥΕΒ3 30ϋΙΒΒ 
0ΑΡ3 40ΜΘ/ΟΑΡ ΒΙΙ3Τ4Χ14 
ΟΑΡ3 30ΜΘ/ΟΑΡ ΒΙΙ3Τ4Χ14 
Ρϋ.ΟΒΑί.δΟί 1 ΜΘ/Μί ΡίΧ200Μί 
ΖΙΩΟνυΩΙΝΕ 

ΒΕΤΒΟνίΒ ννΕΙΙΟΟΜΕ ΘΙΑΧΟ ννΕΙΙΟΟΜΕ 
0ΑΡ3 250ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ40 
ΟΑΡ3 ΙΟΟΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ100 

ΙΝύ.30.ΙΝΡ 200ΜΘ/20ΜΙ νΐΑί ΒΤΧ5νΐΑ13Χ20ΜΙ/νΐΑΙ 
0ΒΑί.30ί 50ΜΘ/5ΜΙ ΡΙΧ200ΜΙ 

ΛΔ4 Φάρμακα για την ηπατίτιδα Ο 

ΠΙΒΑνίΗΙΝ 

ΒΕΒΕΤΟί 30ΗΕΒΙΝΘ ΡΙΟϋΘΗ 30ΗΕΒΙΝΘ ΡίΟϋΘΗ 
0ΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ168 


ΛΚ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΛΚ8 Διάφορα άλλα αντιπαρασιτικά φάρμακα 

ΛΚ82 Φάρμακα άλλων πρωτοζωϊκών παθήσεων 

ΑΤΟνΑΟυΟΝΕ 

\ΛίΕίίνθΝΕ ννΕΙΙΟΟΜΕ ΘΙΑΧΟ \Λ/ΕίίΟΟΜΕ 
ΟΒΑί.3ϋ3Ρ 750ΜΘ/5ΜΙΡΙΧ226ΜΙ 

Μ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ 
ΜΑ3 Παράγωγα προπιονικού οξέος και συγγενείς ενώσεις 
ΜΑ30 Παράγωγα φαινυλο-προπιονικού οξέος 

ΕΐυΗΒΙΡΕΟΕΕΝ 

ΒΟΝΑΤΟί-Β ΟΟϋΡ ΟΟίΙΡ 
Ο.ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ1ΡΙΧ30 
ΝΑΡΡΟΧΕΝ 30ϋΐυΜ 

ΑΝΑΡΒΟΧ 5ΥΝΤΕΧ ΜΙΝΕΡΒΑ 
Ο.ΤΑΒ 550ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΜΑ5 Παράγωγα οξεικού οξέως και συγγενείς ενώσεις 

ΰΐαΟΡΕΝΑΟ 30ΰΐυΜ 

ΡΕΝΟΟίΟΡ ΚίΙΝΘΕ ΡΗΑΒΜΑ ΡΗΑΒΜΑΝΕί 
ΟΟΝ.Β.ΟΑΡ3 75ΜΘ(Ε.Ο.ΘΒΑ25ΜΘ + ΟΟΝ.Β.ΘΒΑ 
50ΜΘ)/ΟΑΡ3 ΒΤΧ30 

ίΙΝΟΒΟί ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 
Ε.Ο.ΤΑΒ 50ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΜΑ6 Φαιναμάτες 
ΜΕΡΕΝΑΜΙΟΑβΙΩ 

ΑΙϋΟί ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 
ΟΒΑ1.3ϋ3Ρ50ΜΘ/5ΜίΡίΧ125Μί 
ΤΟίΕΕΝΑΜΙΟ ΑΟΙΰ 

ΡΟίΜΟΝΙΝ ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 
ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ30 

ΤΟίΡΑΜΙΘ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΟΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 
ΜΑ7 Οξικάμες 
ίΟΡΝΟΧΙΟΑΜ 

ΧΕΡΟ ΝΥΟΟΜΕϋ ΝΥΟΟΜΕϋ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 4ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 8ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΜΕίΟΧΙΟΑΜ 

ίΟΧΙΤΑΝ νΐΑΝΕΧ νΐΑΝΕΧ 
3υΡΡ 15ΜΘ/3ϋΡ ΒΤΧ6 
ΤΑΒ 15ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΤΑΒ 7.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΜΟνΑΤΕΘ ΒΟΗΕΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. ΒΟΕΗΒΙΝΘΕΒ ΙΝΘ. 
3ϋΡΡ 15ΜΘ/3ϋΡ ΒΤΧ6 
ΤΑΒ 7.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΤΑΒ 15ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΡΙΡΟΧΙΟΑΜ 

ΒυνΑΜΕΩ ΟΟϋΡ ΟΟϋΡ 
ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ40 
ΤΕΝΟΧΙΟΑΜ 

ΑΩΜΙΒΑί ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ 
ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΡΟΝδΟϋΤ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕΟΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΗΟΒΑΤΙΘΑΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΙδΤΟΤΟδΑί ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

οχγτΕί οουρ οουρ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΒΕΩΑΘ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
νΟΙΒ Ν/ΕΙΚΑ Ν/ΕΙΚΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
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ΜΑ8 Λοιπά συστηματικά αντιφλεγμονώδη 
ΜΑ85 Ναφθυλαλκανόνες 

ΝΑΒίΙΜΕΤΟΝΕ 

ΑΚΡΑΤΟΙ. ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΑΜΕΙΝΟΝ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΑΝΡΕΒ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΝΑΒυΜΕΤΟΝΕ/ΗΕΧΑΕΗΕΧΑΕ ΗΕΧΑΙ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΝΑΩΙΤΟΝΕ ΚΕΕνΑ ΚίΕνΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΜΑ87 Θειοανιλίδες 
ΝΙΜΕΕίΙίΙΩΕ 

ΑΡΕΟΟΕΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΑΕΕΝΟΑ5Τ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 
ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΑΜΟΟΕΤΙΝ ΒΕΜΕϋΙΝΑ ΒΕΜΕϋΙΝΑ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΒΙΟΧΙΩΟΕ ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΟΗΕΜΙδυίΙϋΕ ΙΑ3Ι3 ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 
ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΤΑΒ 100ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΟΕΙΟνΥΕ ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΩΙδΟΟΗΙΩ ΒΒ03 ΒΒ03 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΕΩΒΙΟΥΕ ΗΕΕ3ΙΝΝ ΗΕΑΕΤΗΟΑΒΕ ΑίίΕΝ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΡΕΟΟΘ5ΤΟΡ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
Ο-ΠΕνΜ ΟΑΡ ΟΑΡ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΚΑΒΤΑΕ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΕΕΜΕ5ΙΕ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΜΕΕΙΜΟΝΤ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΜΕβυϋϋ ΗΕΕ3ΙΝΝ ΗΕΑΕΤΗΟΑΒΕ ΒΟΕΗΒΙΝΟΕΒΙΝΟ. 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΜΕβυΡΟΝ ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΜΕΙΕΤΙΡΟΠΜΙΕ ΙΑΒ. ΡΒΟϋΟΤΤΙ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΜΥΧΙΝΑ ΝΟΒΜΑ ΝΟΒΜΑ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΝΙΒΕΒΑΝ ΜΕϋΗΕΕ ΜΕϋΗΕΕ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΝΙΜΕΕΙΩΕ ΟΕΝΕΡΗΑΒΜ ΟΕΝΕΡΗΑΒΜ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΝΙΜΕβυΕΙΩΕ/ΒΙΟΜΕΩΙΟΑ ΟΗΕΜΙΟΑ 

ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

ΠΟΕΑΚΕΤ ΕίΡΕΝ ΕίΡΕΝ 

ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

30ΑΡΕΑΜ ΗΕΕ3ΙΝΝ ΗΕΑΕΤΗΟΑΒΕ ΝΕΙΑΔΑΣ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

5ΡΕΟΙΕΙΩ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

νΕΝΤΟΒ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

νΟΕΟΝΤΕΝ νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 


ΜΓ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΜΓ1 Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας 
ΜΓ15 Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού 
οξέος 

ΑαορυηΐΝΟί 

δΟΕΕΙΚΙΟ ΕΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ΕΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 
ΟΟΝ.Β.ΤΑΒ 300ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΜΓ7 Ειδικά φάρμακα χορηγούμενα σε μεταβολικά νοσήματα 
του σκελετού 
ΜΓ70 Καλσιτονίνες 

ΟΑίΟΙΤΟΝΙΝ, 3ΑίΜΟΝ 

ΑΕΘΙΤΟΝ ΚΕΕνΑ ΚΕΕνΑ 
ΙΝ3.30Ε 100ΙΕΙ/ΜΕ ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ 
ΙΝ3.30Ε 50ΐυ/ΜΕ ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1ΜΕ 
ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ0,9ΜΕ(7άθδθ3) + 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 

ΘΑΕΘΟ ΕΙ3ΑΡΗΑΒΜΑ ΟΗΕΜΙΡΗΑΒΜΑ 
ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΙΕΙ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ1,8ΜΕ(14ϋ03Ε3) 

ΟΑΕ3ΥΝΑΒ ΒΗΟΝΕ ΡΟΕΙΕΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 
ΒΗΟΝΕ ΡΟυΕΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΙΕΙΛΧ53Ε ΒΤΧ14Μ0Ν0ϋ03ΕΡΕ (14ϋ03Ε3) 
ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ28Μ0Ν00.ΡΕ(28ϋ03Ε3) 
ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ7Μ0Ν0ϋ03ΕΡΕ(7003Ε3) 
ΕΑΤΟΝΙΝΑ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΙΝνΕ30Ε 100ΙΕΙ/ΜΕΡΒΕΡ.3ΥΒ. ΒΤΧ5ΡΒΕΡ.3ΥΒΧ1 ΜΕ 
ΒΤΧ1ΡΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ1ΡΕΧ4ΜΕ(28ϋ03Ε3) 

ΜΙΑΟΑΕΘΙΟ ΝθνΑΒΤΙ5 ΝθνΑΒΤΙ3 
ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 200ΐυ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ2ΜΕ+Δοσομ.μηχ/μο 
ΜΙΑΩΕΝΙΕ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 
ΙΝϋ.30Ε 100 ΙΕΙ/ΜΕ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1ΜΕ 

ΝΟΒΟΑΕΟΙΝ ΒΙΟΜΕΟΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ2ΜΕ(16ΔΟΣΕΙΣ + 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 

ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 100 ΐυ/ϋ03Ε ΡΕΧ4ΜΕ(28ΔΟΣΕΙΣ) + 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 

03ΤΙΡΙΧ ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 
ΝΑ3ΡΒ.30Ε 100 ΐυ/003Ε Β0ΤΤΕΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) 
ΒΑΡΑΟΑΕΟΙΝ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
ΜΌ.ΝΑ3.5Ρ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ1ΡΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) 

3ΑΕΜΟΡΑΒ ΕΑ.ΡΑ.ΒΕ Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ 
ΙΝ3.30Ε 100ΙΕΙ/1ΜΕ ΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1ΜΕ 

3ΑΕΜΟΤΕΝ ΝΕ\Λ/ ΒΕ3ΕΑΒΟΗ Α.ΔΗ. ΦΑΡΜ 
ΙΝύ.30Ε. 100ΐυ/ΜΕ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1ΜΕ 
ΜΟ.ΝΑ3.3ΡΒ 100ΐυ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) 

ΤΕΝΩΟΕΟΝ ΕΕΡΕΝ ΕΕΡΕΝ 
ΙΝύ.30Ε 100ΙΕΙ/1ΜΕΑΜΡ ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ1 ΜΕ 
ΝΑ3ΡΒ.30Ε 100ΙΕΙ/ΩΟ3Ε ΡΕΧ2ΜΕ(14ϋ03Ε3) 

ΤΟδΙΟΑΕΟΙΝ ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΝΕΛ 
Μ.Ω.ΝΑ3.5Ρ 100ΙΕΙ/ΩΟ3Ε ΡΕΧ4ΜΕ(28Ω03Ε3) 

ΜΓ71 Διφωσφονικά 

ΕΤΙΩΡΟΝΑΤΕ ΩΙΒΟΩΐυΜ 

ΩΒΑΕΕΝ 3ΡΕ0ΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 
ΟΑΡ3 200ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 
ΟΑΡ3 400ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΕΤΙΩΚΟΝ ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ 
ΟΑΡ3 200ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 
ΟΑΡ3 400ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΕΤΙΡΕΩ3 ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
ΟΑΡ3 400ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΡΕΜΙΝΟΡΕΕΧ ΑΟΟΕΙΕΖΕ ΜΕΩΙΟΕΙ3 
ΟΑΡ3 400ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

03ΤΕΩΗ0Ν ΚΕΕνΑ ΚΕΕνΑ 
ΟΑΡ3 200ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 
ΟΑΡ3 400ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

Θ3ΤΟΟΕΝΕ ΟΕΝΕΡΗΑΒΜ ΟΕΝΕΡΗΑΒΜ 
ΟΑΡ3 200ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 
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ΟΑΡ5 400ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

βνίΚΟΧΙΤ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
ΟΑΡ3 200ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 
ΟΑΡ3 400ΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ30 

ΜΖ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ 
ΜΖ1 Κεντρικώς δρώντα 

ΜΖ14 Αιθέρες χημικώς συγγενείς με τα αντιισταμινικά 

ΟΒΡΗΕΝΑΰΒΙΝΕ ΟΙΤΒΑΤΕ 

ΝΟΒΡίΕΧ 3Μ ΜΙΝΝΕ30ΤΑ ΟΑΝΑ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΜΖ18 Λοιπά μυοχαλαρωτικά 

ΒΑΟΕΟΕΕΝ 

ΜΙΟΗΕί Κ1_ΕνΑ ΚΙ_ΕνΑ 
ΤΑΒ ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

νΐΟΠΙΩΟΝ νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 
ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

Ν ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΑ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ-ΥΠΝΩΤΙΚΑ 
ΝΑΙ Αγχολυτικά 

ΝΑ10 Βενζοδιαζεπίνες ως αγχολυτικά 

ΩΙΑΖΕΡΑΜ 

5ΤΕ50ΕΙΩ Α/3 ϋϋΜΕΧ ΒΕΜΕΚ 
ΕΝΕΜΑ 10ΜΟ/5ΙΝΟίΕ ϋ03Ε ΒΤΧ5ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ2.5ΜΙ 
ΕΝΕΜΑ5ΜΟ/3ΙΝΟΕΕ Ω03Ε ΒΤΧ5ΠΕΡ.ΜΙΑΣΧΡ.2.5Μ 
ΝΑ19 Λοιπά μη εξαρτησιογόνα αγχολυτικά 
ΒυΒΡΙΡΟΝΕ ΗΥΩΒΟΰΗΕΟΒΙΟΕ 
ΕΡδΙίΑΤ ΟΟϋΡ οουρ 
ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΤΒΑΡυΒΙί ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΝΑ2 Υπνωτικά 

ΝΑ28 Λοιπά μη βαρβιτουρικά υπνωτικά 

ΖΑΕΕΡίΟΝ 

50ΝΑΤΑ \Α/ΥΕΤΗ \Α/ΥΕΤΗ 
0ΑΡ3 ΙΟΜΟ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 
ΖΟΡίαΟΝΕ 

ΙΜΟνΑΝΕ ΒΗΟΝΕ ΡΟϋίΕΝΟ 3ΑΝΤΕ 
ΒΗΟΝΕ ΡΟϋίΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 7.5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΝΒ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΝΒ2 Παράγωγα βουτυροφαινόνης 

ΒΕΝΡΕΒΙΩΟΕ 

ΟίΙΑΝΙΜΟΝ ΤΒΟΡΟΝννΕΒΚΕ ΜΕΝΑΒΙΝΙ 
ΤΑΒ3 1.5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤχ20 
ΝΒ4 Παράγωγα θειοξανθενίου 
ΖυαΟΡΕΝΤΗΙΧΟΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

ΟίΟΡΙΧΟί ίϋΝϋΒΕΟΚ ίϋΝϋΒΕΟΚ 
ΟΙίΥ.ΙΝύ 50ΜΟ/1ΜΙ ΒΤχΙΑΜΡχΙΜΙ 
ΟΙίΥ.ΙΝύ 100ΜΘ/2ΜΙ ΒΤχ1ΑΜΡχ2Μί 
ΝΒ7 Αλλα νευροληπτικά φάρμακα 
ΝΒ72 Παράγωγα διβενζοδιαζεπίνης και διβενζοξαζεπίνης 
αΟΖΑΡΙΝΕ 

ίΕΡΟΝΕΧ ΝΟΝ/ΑΒΤΙ3 ΝθνΑΒΤΙ3 
ΤΑΒ 25ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 
ΟΕΑΝΖΑΡΙΝΕ 

ΖΥΡΗΕΧΑ ΕίΙ ίΙίίΥ ΕΙΙΙΙΙΙΥ 
Ο.ΤΑΒ 5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 ΣΕ Β03ΤΕΒ3 
ΝΓ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ 
ΝΓ9 Διάφορα αντικαταθλιπτικά 
ΝΓ91 Αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης 
ΟΙΤΑίΟΡΒΑΜ ΗΥΩΒΟΒΒΟΜΙΟΕ 
3ΕΒΟΡΠΑΜ ίϋΝϋΒΕΟΚ ίϋΝϋΒΕΟΚ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 


ΕωΟΧΕΤΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΡΙΙΟΕ 

ίΑΩΟδΕ ΕϋίΙΙΙΥ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ 
0Ι3Ρ.ΤΑΒ 20ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 
0ΒΑ1.301 20ΜΟ/5ΜΕ ΡΕΧ70ΜΕ 
ΡΑΒΟΧΕΤΙΝΕ ΗΥΩΒΟΟΗΕΟΕΙΙΟΕ 

5ΕΠΟΧΑΤ ΒΕΕΟΗΑΜ ΘΒΟϋΡ 3ΜΙΤΗ ΚϋΝΕ-ΒΕΕΟΗΑΜ 
ΟΒ.3ϋ3Ρ 10ΜΟ/5ΜΙΡΙΧ150ΜΙ 

ΝΔ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΝΔ2 Ισχυρά διεγερτικά 

ΜΟΩΑΡΙΝΙί 

ΜΟΩΙΟΩΑί ΙΑΒΟΒΑΤΟΙΒΕ3 ί.ΙΑΡΟΝ 
ΙΑΒΟΒΑΤΟΙΒΕ3 ί.ΙΑΡΟΝ 
ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΝΕ ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ 
ΝΕ1 Αντιεπιληπτικά 
ΝΕ16 Σουκινιμίδια 

ΕΤΗΟβυΧΙΜΙΩΕ 

ΖΑΠΟΝΤΙΝ ΡΑΒΚΕ ϋΑνΐ3 \Α/ΑΒΝΕΒ-ίΑΜΒΕΒΤ 
3ΥΒ 250ΜΟ/5Μί ΡίΧ200Μί 

ΝΕ2 Μη ταξινομημένα αντιεπιληπτικά 
ΝΕ20 Νεότερα αντιεπιληπτικά 

ΕΑΜΟΤΒΙΘΙΝΕ 

ίΑΜΙΟΤΑί \Α/ΕίίΟΟΜΕ ΟίΑΧΟ \Λ/ΕίίΟΟΜΕ 
ΤΑΒ 200ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΤΙΑΟΑΒΙΝΕ ΗΥΟΒΟΰΗίΟΡΙΰΕ (ΜΟΝΟΗΥΟΡΑΤΕ) 

ΟΑΒΙΤΒΙί ΝΟνΟ ΝΟΒΩΙ3Κ 3ΑΝΟΡΙ ννίΝΤΗΒΟΡ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 15ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 
ΤΟΡΙΡΙΑΜΑΤΕ 

ΤΟΡΑΜΑΟ ΟΙίΑΟ 3ΑΝ33ΕΝ-ΟΙίΑΟ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ ΙΟΟΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 200ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 25ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 

ΝΖ ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ 
ΝΖ1 Ντοπαμινεργικά 
ΝΖ12 Αγωνιστές ντοπαμίνης 

ΒΟΡΙΝΙΒΟΕΕ ΗΥΩΒΟΟΗίΟΡΙΙΟΕ 

ΗΕΟυΐΡ 3ΜΙΤΗΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 3ΜΙΤΗ ΚίΙΝΕ ΒΕΕΟΗΑΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 0.25ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ126 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 0.25ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ21 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 1ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ84 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 2ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ84 

ΝΖ13 Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ) τύπου Β 

5 ΕίΕΟΙίΙΝΕ ΗΥΟΒΟΟΗίΟΒΙΩΕ 

ΚΒΑυΤΙΝ ΡΗΑΒΜΑΝΕί ΡΗΑΒΜΑΝΕί 
ΤΑΒ 5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

ίΕΟΙί ΒΟΕΗΒΙΝΟΕΒΙΝΟ. 0Β00ϋ3 
ΤΑΒ 5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

ΒΕ303ΤΥί ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ 
ΤΑΒ 5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

ΝΖ18 Λοιπά ντοπαμινεργικά 

ΕΝΤΑΟΑΡΟΝΕ 

ΟΟΜΤΑΝ ΝΟΝ/ΑΒΤΙ3 ΝθνΑΒΤΙ3 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 200ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ60 

ΝΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ 
ΝΗ1 Ισχυρά αναλγητικά 
ΝΗ15 Συνδυασμοί κωδείνης 

ΡΑΒΑΟΕΤΑΜΟί, ΟΑΡΕΕΙΝΕ, ΟΟΩΕΙΝΕ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ 

ίΟΝΑΒΙΩ-Ν ΒΟΕΗΒΙΝΟΕΒ ΙΝΟ. ΒΟΕΗΒΙΝΟΕΒ ΙΝΟ. 
ΤΑΒ (400+50 +10) πηρ/ΐεό ΒΤΧ20 
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ΝΗ2 Αναλγητικά-αντιπυρετικά (μη ναρκωτικά) 
ΝΗ20Παράγωγα σαλικυλικού οξέος και συνδυασμοί (με 
εττιμέρους υποδιαιρέσεις) 

Α0ΕΤΥΕ3ΑίΙ0ΥίΑΤΕ ΕΥ3ΙΝΕ 

ΩΒΑδΡΙΒ-ΡΑΒΑΝ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
Ρϋ.ΟΒ.30 1800(1000)ΜΘ/3ΑΟΡΙΕΤ ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ5 
Ρϋ.0Β.3ϋ 900 (500) ΜΘ/5Α0ΗΕΤ ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3 

ΝΗ23 Παράγωγα ανιλίνης και συνδυασμοί 

ΡΑΗΑΟΕΤΑΜΟΕ 

ΑΡΟΤΕί ΙΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ΙΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 
Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ϋΕΡΟΝ ΒΒΙ3ΤΟί-ΜΥΕΒ3 30ίΙΙΒΒ ΒΒΙ3ΤΟί-ΜΥΕΒ3 δΟίΙΙΒΒ 
0Β.30Ό 1ΟΟΜΘ/Μί ΡίΧ30Μί 
ΤΙΙΝΕίΖΙΝ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 

ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΝΗ5 Φάρμακα κατά της ημικρανίας 
ΝΗ50 Φάρμακα για τη θεραπεία της οξείας κρίσης 
ΝΑΡΑΤΡΙΡΤΑΝ ΗΥΩΡΟΟΗίΟΡΙΰΕ 

ΝΑΒΑΜΙΟ ΘίΑΧΟ ΘΙΑΧΟ \Λ/ΕίίΟΟΜΕ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 2.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ4 
5 υΜΑΤΗΙΡΤΑΝ 

ΙΜΙΟΒΑΝ ΘίΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕίίΟΟΜΕ 

3ίΙΡΡ25ΜΘ/3ίΙΡΒΤΧ4 
3ίΙΜΑ ΤΡΙΡΤΑΝ 3υ00ΙΝΑ ΤΕ 

ΙΜΙΟΒΑΝ ΘίΑΧΟ ΘΙΑΧΟ \Λ/ΕίίΟΟΜΕ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ4 
ΖΟίΜΙΤΡΙΡΤΑΝ 

ΖΟΜΙΟΟΝ ΙΡΒ ΟΑΝΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 2.5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ3 
ΝΘ ΑΝΤΙΙΛΙΓΓΙΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ 
ΝΘ1 Αντιιλιγγικά αντιεμετικά 
ΝΘ10 Αντιισταμινικά 
ΜΕΟΕΙΖΙΝΕ ΗΥΩΡΟΟΗίΟΡΙΟΕ 

ΕΜΕΤ05ΤΟΡ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 
ΤΑΒ 30ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

Ρ05ΤΑΡΕΝΕ υΟΒ υΟΒ 
ΤΑΒ 25ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΝΘ 13 Ανταγωνιστές σεροτονίνης 
ΟΝΩΑ8ΕΤΡΟΝ 

ΖΟΡΒΟΝ ΘΙΑΧΟ ΘίΑΧΟ \Λ/ΕίίΟΟΜΕ 
3ίΙΡΡ 16ΜΘ/3ίΙΡΡ ΒΤΧ1 
3ΥΒ. 4ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ50ΜΙ 

ΝΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΝΙ2 Τοπικά αναισθητικά 
ΝΙ22 Υποκατεστημένα ανιλίδια 

ΡΟΡΝΑΟΑΙΝΕ ΗΥΩΡΟΟΗΕΟΡΙΟΕ ΜΟΝΟΗΥΩΡΑΤΕ 
ΝΑΒΟΡΕΙΝΕ Α3ΤΒΑ Α3ΤΒΑ 
ΙΝΤ30.ΙΝΡ 0.2%(2ΜΘ/1Μί) ΒΤΧ5ΒΑΘ3Χ100ΜΙ 
ΙΝϋ.δΟί 0.2%(2ΜΘ/1Μί) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΙ 
ΙΝύ.δΟί 0.2%(2ΜΘ/1Μί) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΙ 
ΙΝύ.βΟί 0.75% (7,5ΜΘ/1Μί) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΕ 
ΙΝύ.βΟί 0.75% (7,5ΜΘ/1Μί) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΕ 
ΙΝύ.βΟί 1%(10πΐ9/1πιΙ) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ10ΜΙ 
ΙΝύ.βΟί 1%(10πΐ9/1πιΙ) ΒΤΧ5ΑΜΡΧ20ΜΙ 
ΝΙ3 Γενικά αναισθητικά 
ΝΙ35 Οπιοειδή 

ΡΕΜΙΕΕΝΤΑΝΙί ΗΥΟΡΟΟΗΙΟΡΙΩΕ 
υίΤίνΑ ΘΙΑΧΟ ΘΙΑΧΟ ννΕΙΙΟΟΜΕ 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 1ΜΘΛ/ΙΑΙ ΒΤΧ5νΐΑ13 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 2ΜΘΛ/ΙΑΙ ΒΤΧ5νΐΑ13 
ίΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 5ΜΘΛ/ΙΑΙ ΒΤΧ5νΐΑ13 
ΝΙ37 Λοιπά 
ΡΡΟΡΟΕΟί 

ΘΙΡΒίνΑΝ ΖΕΝΕΟΑ ΟΑΝΑ 
ΙΝύ.ΕΜϋ ΙΝϋ.ΕΜ 2% ΡΕΧ50ΜΙ 


ΡΒΟΡΟΡΟί/ΑΒΒΟΤΤ ΑΒΒΟΤΤ 
ΙΝΟ.ΕΜϋ 1% (ΙΟΜΘ/Μί) ΒΤΧΐνΐΑΙΧ50ΜΙ 
ΙΝΟ.ΕΜϋ 1% (10ΜΘ/Μί) ΒΤΧ5νΐΑί3Χ20Μί 
ΙΝΟ.ΕΜϋ 1% (10ΜΘ/Μί) ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜί 
ΙΝΟ.ΕΜϋ 1% (10ΜΘ/Μί) ΒΤΧ5ΑΜΡ3Χ20Μί 
ΝΙ4 Μυοχαλαρωτικά 
ΝΙ45 Μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά 

ροουροΝίυΜ βηομιωε 

Ε5ΜΕΒΟΝ ΤΗΕΒΙΑΚ ΟΒΘΑΝΟΝ ΤΕΚΝΙΚΑ 
ΙΝϋ.30ί 100ΜΘ/1 ΟΜί ΒΤΧ10νΐΑί3 XI ΟΜί 

ΝΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙ¬ 
ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΤ4 Φάρμακα χορηγούμενα σε διαταραχές νοητικών 
λειτουργιών 
ΝΤ40 Νοοτροπικά 

ΡΙΡΑΟΕΤΑΜ 

ΟΕΒΒΑΟΙί ΒΟΗΕΒΙΝΘΕΒΙΝΘ. ΟΒΟΟίΙ3 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 1200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΟΒΑί.30ί 1Θ/5Μί ΡίΧ150Μί 
ίΟΒΕίΟ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
Ο.ΤΑΒ 1200ΜΘ ΒΤΧ30 
ΟΒΑί.3Οί200ΜΘ/Μί ΡίΧ150Μί 

ΟΧΥΝΙίΙΜ ίΙΝΙ-ΡΡΙΑΒΜΑ ίΙΝΙ-ΡΡΙΑΒΜΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 1200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΟΒΑί.30ί 1000ΜΘ/5Μί ΡίΧ150Μί 
ΡΙΒΑΟΕΜ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 3ΡΕΟΙΡΑΒ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 1200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΝΤ42 Παρασυμπαθομιμητικά 
ϋΟΝΕΡΕΖΙΕ ΗΥΩΡΟΟΗί ΟΡΙΩΕ 

ΑΒΙΟΕΡΤ ΕΙ3ΑΙ00. ΡΡΙΖΕΒ 
Ο.ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
Ο.ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ28 
ΠΐνΑ3ΤΙΟΜΙΝΕ ΗΥΰΡΟΟΕΝΤΑΤΡΙΑΤΕ 
ΕΧΕίΟΝ ΝθνΑΒΤΙ3 ΝθνΑΒΤΙ3 
ΟΑΡ3 1.5ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ28 
ΟΑΡ3 3ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ28 
ΟΑΡ3 4.5ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ28 
ΟΑΡ3 6ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ28 
ΝΧ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ 
ΝΧ5 Αλλα φάρμακα του ΚΝΣ 

ηαυζοΕΕ 

ΒΙίυΤΕΚ ΒΗΟΝΕ ΡΟϋίΕΝΟ ΒΟΒΕΒ ΒΗΟΝΕ ΡΟϋίΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 50ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ56 

Π ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Π Β ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ 
ΠΒ4 Αναστολείς Η2 υποδοχέων 

ΟΙΜΕΤΙΩΙΝΕ 

ΟΑδΤΒΟίΕΝΕ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΤΑΒ 200ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 
ΡΑΜΟΤΙΩΙΝΕ 

5ΕϋΑΝΙίΙΜ - Β ΟΟϋΡ ΟΟϋΡ 
ΤΑΒ 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 
Ο.ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΡΑΜΟΤΙϋΙΝΕ/νΕίΚΑ ΗΕίίΑδ νΕίΚΑ νΕίΚΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΡΕΡΤΑΝ ΜΕΒΟΚ νΐΑΝΕΧ 
ΤΑΒ.Β.3. 20ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΤΑΒ.Β.3. 40ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
ΗΑΝΙΤΙΩΙΝΕ ΗΥΰΡΟΟΗΕΟΗΙΟΕ 

ΑίΡΗΑϋΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΜΙΝΕΡΒΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΑΟνΑ νΕίΚΑ νΕίΚΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒΒΤΧ20 
ΟΑΡΒΟΧΕΝ ΘΑΡ ΘΑΡ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
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ΒΑΝΙΟΕΟΝ ΒΙΟΟΗΕΜΙΕ ΝΟΝ/ΑΒΤΙ3 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΒΑΝΙΤΙϋΙΝΕ/ΒΙΟδΤΑΜ ΒΙΟΣΤΑΜ ΒΙΟΣΤΑΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΒΑΝΙΖΑΟ ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
ΤυΡΑ5Τ ΚίΕνΑ ΚίΕνΑ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΖΟΕΙϋΕΝ ίΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ϋΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 

ΕΡ.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ12 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 300ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ10 

ΖυΒΡΙΧ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
Ρ.Ο.ΤΑΒ 150ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ20 

ΠΒ6 Αναστολείς αντλίας πρωτονίων 

ίΑΝδΟΡΒΑΖΟίΕ 

ΕΑΡΒΑΖΟΕ ΤΑΚΕϋΑ νΐΑΝΕΧ 
Ε.0.0ΑΡ3 15ΜΘ/0ΑΡ ΒΤΧ14 
ΟΜΕΡΒΑΖΟΙΕ 

ΕΕΚ03Τ0Ρ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ 
Ε.Ο.ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 

Ε3ΕΕΑΝ ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ 

ΟΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 

ΚΕΒΕΟΡΙΝ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 
Ε.0.0ΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 

ΡΙΡΑΟΙϋ ΡΑΒΜΑΝΙΟ ΡΑΒΜΑΝΙΟ 
Ε.0.0ΑΡ3 20ΜΘ/ΟΑΡ ΒΤΧ14 
ΒΑΒΕΡΒΑΖΟΙΕ δΟΰΐυΜ 

ΡΑΒΙΕΤ ΕΙ3ΑΙΟΟ. ύΑΝ35ΕΝ-0ΙΕΑΘ 
Ε.Ο.ΤΑΒ 20ΜΟΙ/ΤΑΒ ΒΤΧ14 

ΠΓ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΠΓ2 Συνθετικά αντιχολινεργικά 

ΤΡΙΜΕΒυΤΙΝΕ ΜΑίΕΑΤΕ 

ΘΑΒΑΡΕΡ3ΙΝ ΜΕΟΙΟΗΒΟΜ ΜΕΟΙΟΗΒΟΜ 
0ΑΡ3 200ΜΘ/ΟΑΡ3 ΒΤΧ30 

ΠΔ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ 

ΠΔ4 Ωσμωτικά καθαρτικά 

ΕΑΟΤίΙΕΟδΕ 

ΡυΒΟΟΕΑΟ ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ ΡΗΑΒΜΑΝΕΕ 
3ΥΒ 3.335Θ/5ΜΕ ΒΤΧ203ΑΟΗΕΤ3Χ15ΜΕ 

ΠΔ7 Καθαρτικά χορηγούμενα από το ορθό 
ΠΔ76 Κλύσματα 

ΟίΥΟΕΒΙΝ 

ΘΕΙΟΕΒΟΕΟ ΜΙΟΒΟΟΕΙ5ΜΙ 

ΕΑΒΟΒΑΤΟΒΙΟ Α.3ΕΕΕΑ ΜΕ0ΙΡΕΑΝΤ3 

ΕΝΕΜΑ 2.25Θ/3ΜΕ ΡΕΧ3 

ΠΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΠΕ3 Φάρμακα που ενδείκνυνται σε φλεγμονώδεις παθήσεις 
του εντέρου 

ΠΕ30 Αμινοσαλικυλικά 

ΜΕ8ΑΕΑΖΙΝΕ 

Α5ΑΟΟΕ ΤΙΕΕΟΤΤ3 ΦΑΡΑΝ 
ΕΝΕΜΑ 4Θ/3ΙΝΘΕΕ ϋ03Ε ΒΤΧ7ΡΕΧ100ΜΕ 
ΑδΑΕΑΖΙΝΕ/ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ ΜΕΟΙΟΗΒΟΜ 
Ε.Ο.ΤΑΒ 500ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

Ε0ΤΟ3ΡΑ3ΜΟΕ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
Ε.Ο.ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΜΕ3ΑΟΙΝ ΚΕΕνΑ ΚΕΕνΑ 
Ε.Ο.ΤΑΒ 400ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΕΑΒΟΧΑΝΤΒΥΕ ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ 
Ο.ΤΑΒ 400ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
5ΕΙΡΡ 250ΜΘ/5ΕΙΡ ΒΤΧ30 


ΠΗ ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ 
ΠΗ1 Σκευάσματα παγκρεατίνης 

ΡΑΝΟΒΕΑΤΙΝ (ΕΙΡΑ8Ε, ΑΜΥΕΑ8Ε, ΡΡΟΤΕΑ8Ε) 

ΟΒΕΟΝ(25ΘΟΟ) 50ΕνΑΥ 30ΕνΑΥ 
Ε.Ο.ΟΑΡ3 (25000+18000+1000) ΕΙ ΒΤΧ50 

ΠΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΙ6 Προωθητικά του γαστρικού περιεχομένου - βλέπε και 
ΠΓ35 

ΟΙ8ΑΡΒΙΩΕ ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ 

ΟΕΡΑΝΥΕ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΟΒ.3ΕΙ5Ρ 5ΜΟ/5ΜΕ ΡΕΧ200ΜΕ 
ΤΑΒ 5ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 
ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

ΟΙ3ΑΡΒΙΩΕ/ΗΕΧΑΕ ΗΕΧΑΕ ΗΕΧΑΕ 
ΟΒΑΕ.3ΕΙ3Ρ 5ΜΘ/5ΜΕ ΡΕΧ200ΜΕ 
ΤΑΒ 5ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ30 

ΘΑδΤΒΙϋΟΕ ΜΕΟΙΟΗΒΟΜ ΜΕϋΙΟΗΒΟΜ 

ΟΒΑΕ.3ΕΙ3Ρ 1ΜΘ/ΜΕ ΡΕΧ200ΜΕ 
ΤΑΒ 10ΜΟ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

ΕΥΟΑΕΙΝ ΜΕϋΙΡΑΒ ΡΑΒΜΕϋΙΑ 
ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

ΟΡΕΒΙΝ ΕΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ ΕΙΝΙ-ΡΗΑΒΜΑ 
ΟΒΑΕ.3ΕΙ3Ρ 5ΜΘ/5ΜΕ 1ΒΟΤΤΕΕΧ200ΜΕ 
ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

3ΑΡΒΙΜΙΧ ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ 
ΤΑΒ 10ΜΘ/ΤΑΒ ΒΤΧ50 

Ρ ΦΑΡΜΑΚΑ ΩΤΙΚΩΝ-ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓ- 
ΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΡΒ ΦΑΡΜΑΚΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΡΒ2 Τοπικά αποσυμφορητικά-αντκρλεγμονώδη-αντιαλλερ- 
γικά 

ΡΒ20 Συμπαθομιμητικά (εκτός των συνδυασμών με κορτι¬ 
κοειδή) 

ΧΥί ΟΜΕΤΑΖΟίΙΝΕ ΗΥΰΡΟΟΗίΟΒΙΰΕ 

ΟΤΒίνΐΝ (ΜΕΝΤΗΟΕ) ΝθνΑΒΤΙ5 ΝθνΑΒΤΙ3 
ΝΑ3.3ΡΒ 0.1% ΡΕΧΙΟΜΕ+Ψεκαστ. 

ΡΒ22 Κορτικοειδή 
ΒυΟΕδΟΝΙΩΕ 

ΑΕϋΕδΟΝΙΤ ΑΟΟΕΙΕΖΕ ΗΕΕΡ 
Μ.0.ΝΑ3.3Ρ 50ΜΟΘ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋΟ3Ε3) 

ΒΙΟδΟΝΙϋΕ ΒΙΟΜΕΩΙΟ ΕΑΒ. ΒΙ03ΥΝΤΗΕ 
Μ.0.ΝΑ3.3Ρ 50ΜΟΟ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ1 ΟΜΕ(200003Ε3) 

ΒΕΙΩΕδΑΝ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 
Μ.0.ΝΑ3.3Ρ 50ΜΟΟ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ10ΜΕ(200ΟΟ3Ε3) 

Μ.0.ΝΑ3.3Ρ 100ΜΟΟ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ10ΜΕ(2000 03Ε3) 

ΕδΟΝΙϋΕ ΚΕΕνΑ ΚΕΕνΑ 
Μ.0.ΝΑ3.3Ρ 50 Μ0/ϋΟ3Ε ΡΕΧ10ΜΕ(2000 03Ε3) 

ΒΕ3ΑΤΑ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 100ΜΟΟ/ΟΟ3Ε ΡΕΧ10ΜΕ(2000 03Ε3) 

ΒΗΙΝ03ΙΡΕ ΒΙΟΜΕΟΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ ΒΙΟΜΕΟΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
Μ.0.ΝΑ3.3Ρ 50ΜΟΟ/ϋΟ3Ε ΡΕΧ1 ΟΜΕ(200003Ε3) 
υϋΕδΟδΡΒΑΥ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
Μ.0.ΝΑ3.3Ρ 100ΜΟΟ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ1ΡΕΧ10ΜΕ(2000 03Ε3 
νΕΒΙΟΟΒΤ νίΟΡΑΒ νίΟΡΑΒ 

Μ.0.ΝΑ3.3Ρ 100ΜΟΟ/ϋΟ3Ε ΒΤΧ1ΡΕΧ10ΜΕ(200ϋ03Ε3 
ΡΟΙΤΙΟΑδΟΝΕ ΡΡΟΡΙΟΝΑΤΕ 

ΡΕΙΧΟΤΙϋΕ ΘΕΑΧΟ ΘΕΑΧΟ1Α/ΕΕΕΟΟΜΕ 

ΜΌ.ΝΑδ.δΡ 50ΜΟ/ΟΟ3Ε ΡΕΧ16Θ(120 ϋ03Ε3) 

ΜΟΜΕΤΑ80ΝΕ ΡυΡΟΑΤΕ ΜΟΝΟΗΥΩΒΑΤΕ ΜΙΟΒΟΝΙδΕΰ 
(ΜΟΜΕΤΑ80ΝΕ ΡυΡΟΑΤΕ) 

ΝΑδΟΝΕΧ 30ΗΕΒΙΝΘ ΡΕΟϋΘΗ 30ΗΕΒΙΝΘ ΡΕΟΕΙΘΗ 
ΝΑ3.3ΡΒ.3ΕΙ3 0,05% ΒΤΧ1ΡΕΧ18Θ+δοσομετρική αντλία 
ΤΒΙΑΜΟΙΝΟΕΟΝΕ ΑΟΕΤΟΝΙΩΕ 

ΝΑ3ΑΟΟΒΤ ΒΗΟΝΕ ΡΟΕΙΕΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 
ΒΗΟΝΕ ΡΟΕΙΕΕΝΟ ΒΟΒΕΒ 

ΝΑ3.3ΡΒ.5ΕΙ3 55Μ0/0Ο3Ε ΡΕΧ16,5Θ(1200 03Ε3) 
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ΡΒ28 Αντιαλλεργικά 
ΟΠΟΜΟβυΟΑ ΤΕ 80 ΩΐυΜ 

Αϋ-ΕΠΟΙΟϋΟνίδ ΒΙΟΜΕΟΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΒΙΟΜΕΩΙΟΑ-ΟΗΕΜΙΟΑ 
ΜΌ.ΝΑ5.3Ρ 2% ΡίΧ26Μί(18003Ε3) 

ΟΠΟίΙΩΙΝ ΚίΕνΑ ΚίΕνΑ 
ΜΌ.ΝΑ5.5Ρ 2% ΡΙΧ26ΜΙ 

ΖΙΝΕΕΙ ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
ΜΌ.ΝΑ3.3Ρ 2% ΡΕΧ26ΜΕ 
Φ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜIΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΦΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

(ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ) 

ΦΑΙ Αντιβιοτικά 
ΦΑ10 Αμινογλυκοσίδες 
ΤΟΒΡΑΜΥΟΙΝ 

ΤΗΙΕΟ-ΜΙΘΙΝΕ ΘΡΙ.ΤΗΙΕΟ ΑΛΚΟΝ 

ΕΥΌΒ0.30Ε 0.3% ΡΕΧ5ΜΕ 
ΕΥΕ.ΟΙΝΤ 0.3% ΤίΙΒΧ3,5Θ 
ΦΑΙ 7 Στεροειδή 
ΕυείΩίΟΑαΰ 

ΡυΘΙΩΙΝ ΕΕΟ ίΕΟ 
ΕΥΌΒΟ.3ίΙ3 1% ΒΤΧ12ΡίΑ3Τ.ίΙΝ.Χ0.2Θ 
ΦΒ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ (ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ) 
ΦΒ1 Κορτικοειδή 
ΦΒ10 Αμιγή 
ΒΙΜΕΧΟίΟΝΕ 

νΕΧΟΕ ΑίΟΟΝ ΡΗΑΒΜ. ΑΛΚΟΝ 
ΕΥΌΒΟ.3ίΙ3 1% ΡΕΧ5ΜΕ 

ΦΒ2 Συνδυασμοί κορτικοειδών με αντιμικροβιακά 
ΦΒ20 Με αντιβιοτικά 

ΠυΟΒΟΜΕΤΗΟίΟΝΕ, ΝΕΟΜΥΟΙΝ 8ίΙίΕΑΤΕ 
ΙΝϋΟ-ΘΟΒΤ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΕΥΌΒΟ.3ίΙ3 0.1%+0.5%(0.35%) ΡΕΧ5ΜΕ 

ΦΒ5 Αντιφλεγμονώδη μη κορτικοειδή (Αναστολείς 

προσταγλανδινών) 

ΩΐαΟΕΕΝΑΟ 80ΩΟΙΜ 

ΘΕΘΕΟΡΟΝ ΡΗΑΒΜΑΝΕί ΡΗΑΒΜΑΝΕί 
ΕΥΌΒΟ.3Οί0.1% ΡΕΧ5ΜΕ 
ΕΥ.30ί.3ϋ 0.4ΜΘ/ιτιοη.ρίρ. ΒΤΧ20Χ0,4Μί 

ΕΥΕΟίΟΡ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ ΘΕΝΕΡΗΑΒΜ 
ΕΥΌΒΟ.3Οί0.1% ΡΕΧ5ΜΕ 
ΕΥ.30ί.3ϋ 0,1% ΒΤΧ20ΡίΧ0,4ΜΕ 
ΕϋΙΒΒΙΡΡΙΟΕΕΝ 500/0/ Μ 

ΡίΩΠΟΡΤΙΟ ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ 
ΕΥΌΒΟ.3010.03% ΡίΧδΜί 
ΦΒ6 Αντιαλλεργικά 
ΟΒΟΜΟΟίΥΟΑΤΕ 80ΩΟΙΜ 

ΟΠΟίΙΩΙΝ ΚίΕνΑ ΚίΕνΑ 
ΕΥΌΒΟ.30ί 4% ΡίΧΙ ΟΜί 


ΦΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ 
ΦΔ2 Τοπικά 

ΦΔ21 Α2-αδρενεργικοί αγωνιστές 

ΒΒΙΜΟΝΙΰΙΝΕ ΤΑΡΤΒΑΤΕ 

ΑίΡΗΑΟΑΝ ΑίίΕΒΘΑΝ ΑίνίΑ 
ΕΥΌΒΟ.30ί 0.2% ΡίΧδΜί 
ΦΔ25 Βήτα αναστολείς 
ΒΕΤΑΧΟίΟί ΗΥΩΒΟΟΗίΟΒΙΟΕ 
ΕΙΡΕί ΒΑΡΑΒΜ ΒΑΡΑΒΜ 
ΕΥΌΒ.30Ε 0,5% ΡίΧδΜί 

ΡΕΒΤΑΧΟί ΚίΕνΑ ΚίΕνΑ 
ΕΥΌΒΟ.30ί 0.5% ΡίΧδΜί 
ΤΙΜΟΕΟί ΜΑΕΕΑΤΕ 

ΤΗΙίΟΤΙΜ ϋΒ.ΤΗΙίΟ ΑΛΚΟΝ 
ΕΥΌΒΟ.30ί 0,25% νν/ν ΡίΧδΜί 
ΕΥΌΒΟ.30ί 0,5% νν/ν ΡίΧδΜί 

ΦΔ28 Συνδυασμοί β αναστολέων με παρασυμπαθομιμητικά 

ΤΙΜΟΕΟΕ ΜΑίΕΑΤΕ, ΡΙίΟΟΑΒΡΙΝΕΗΥΩΒΟΟΗΕΟΒΙΟΕ 
ϋΒΟΡΙίΤΙΜ ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ 
ΕΥΌΒΟ.30ί (0,5 + 1)% ΡίΧδΜί 
ΦΔ29 Λοιπά 
ΕΑΤΑΝΟΡΒ08Τ 

ΧΑίΑΤΑΝ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ & ίΙΡύΟΗΝ ΡΗΑΒΜΑΟΙΑ & ίΙΡύΟΗΝ 
ΕΥΌΒΟ.3Οί50ΜΟΘ/Μί ΒΤΧΐνΐΑίΧ2,50Μί 

ΦΤ ΛΟΙΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΦΤ2 Τοπικά αναισθητικά 

ΤΕΤΒΑΟΑΙΝΕ ΗΟί 

ΤΕΤΒΑΟΑΙΝΕ ΗΟί ΡΗΑΒΜΑΝΕί ΡΗΑΒΜΑΝΕί 
ΕΥΌΒ.30ί 0,5% ΒΤΧ5 ΜΟΝΟΌΡΙΡΕΤΤΕΝΧΟ,3Μί 
ΕΥΌΒ.30ί 0,5% ΒΤΧ100 ΜΟΝΟϋ.ΡΙΡΕΤΤΕΝΧΟ,3Μί 

ΦΤ7 Υποκατάστατα δακρύων 
0ΑΒΜΕϋΟ8Ε 80001Μ 

ΟΕίίυνίδΟ ΑίίΕΒΘΑΝ ΑίνίΑ 

ΕΥΌΒΟ.30ί 1.0%\Λ//ν ΒΤΧ303ϋΟΧ0.4Μί 

X ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΧΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΧΑ1 Ακτινοδιαγνωστικά ιωδιούχα 

ΧΑ14 Υδατοδιαλυτά, χαμηλής ωσμωτικότητας (μη ιονικά) 

ΙΟΡΒΟΜΙΩΕ 

υίΤΒΑνίΒΤ 30ΗΕΒΙΝΘ 30ΗΕΡΑ 

ΙΝύ.3Οί62.34%(30%ΙΟΟΙΝΕ) ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΟΜί 
ΙΝύ.30ί 76.9%(37%ΙΟϋΙΝΕ) ΒΤΧ1ΒΟΤΤίΕΧ200Μί 
ΙΝύ.30ί 76.9%(37%ΙΟϋΙΝΕ) ΒΤΧ1ΒΟΤΤίΕΧ500Μί 

ΧΑ8 Λοιπά διαγνωστικά 

ΧΑ84 Διαγνωστικά γαστροδωδεκαδακτυλικής λοίμωξης από 
το ΗθΙίοοάαοΙθτ ργΙοπ 
130-υΒΕΑ (ΗΕίΙΟΟΒΑΟΤΕΒ ΤΕ8Τ) 

ΡΥίΟΒΑΟΤΕίί-130-ΟΥΡΙΑ ΒΒΕΑΤΗ ΤΕ3Τ Β.3.Ι.Α. 
13ΑΟΗΕΤΧ1ΤΑΒ+6ΤίΙΒ 

ΗΕίΙΟΟΒΑΟΤΕΒ ΤΕ5Τ ΙΝΡΑΙ ΝΕΟΡΑΒΑΝ 
ΡΌ.ΟΒ.30Ε 75 ΜΘΛ/Α3Ε ΒΤΧ1 ΥΑ3ΕΧ10 Μί 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΙΔ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
(ΚΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 

Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ 
ΑΑ1 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων 
ΑΑ17 

Σε ΑΑ17 Συνδυασμοί βραχείας δράσεως 
Από ΑΑ17 Συνδυασμοί 

Διόρθωση περιγραφής θεραπευτικής κατηγορίας 

ΑΑ5 Κορτικοειδή 

Σε ΟΙΕΝΙΙΡΟΒΤΕϋΕΤίηΙι. 5υ3.ρ.250ιτιθ9/όθ3ΘίίΧ12,5ιτιΙ (200 

003Θ3) 

Από ΟίΕΝΙί ΑθγοβοΙ ίπό ιπό 11 2000Ο3Θ3 250ππθ9/άθ5β 
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 

Δ ΔΕΡΜ ΑΤΟΛΟΓΙ ΚΑ 

ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ) 
ΔΑ5 Αντισηπτικά 

ΔΑ55 Ιωδιούχα και Χλωριούχα 
Σε ΡΟνίΟϋΙΝΕ ΒΕΜΕΚ 
ουί.βοΐ 10% 11 30πίΙ 
ου1.3θΙ. 10% ίΙ 250 ιτιΙ 
ου(.3θΙ.7,5%ίΙ 100 ιτιΙ 
ου1.3θΙ.7,5%ίΙ 1000 ιτιΙ 
Από ΡΟνίΟϋΙΝΕ ΜΙΝΕΡνΑ 
3θΙ.θχ1.υ3 10% ΤΙ 30ιτιΙ 
3θΙ.θχ1.υ3 10% 11250 πίΙ 
3υΓ9·30Γυό 7,5% 11 100 ιτιΙ 
3υΓ9·50Γυό 7,5% ίΙ 1000 πίΙ 

Διόρθωση περιγραφής μορφής και δικαιούχου σήματος 

Ε ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ 
ΑΔΕΝΩΝ 

ΕΒ ΟΡΜΟΝΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΕΒ2 Αντιθυρεοειδικά φάρμακα 

ΕΒ20 Θειοουρακίλες 
Σε ΡΒ0ΤΗίΙΒΙίΐ30Ι όΐ 60Χ50ιτΐ9 

Από ΡΒΟΡΥίΤΗΙΟίΙΒΑΟΙί/υΝί ΡΗΑΒΜΑ 1301 ί>1 60Χ50ιτΐ9 
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 

Η ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 
ΗΑ1 Εμβόλια 

ΗΑ13 Εμβόλια απλά ιών 

Σε ΗΑΝ/ΒΙΧ (3Κ ΒΕΕΟΗΑΜ) Ιπί-βγππρ 720υπ/0,5ιπΙ όοββ ιγπ 
Α πό ΗΑνΒΙΧ (3Κ ΒΕΕΟΗΑΜ) Ιημεγπημ 720υπ/1 πίΙ όοβθ ίππ 
Αλλαγή όγκου ενεσίμου διαλύματος 

Σε ΒΕΟΟΜΒίνΑΧ (ΜΕΒΙΕίΙΧ) Ιπ) ΙΟπορ/ιπΙ όίχΐ ρίεγΓΧ 1 γπΙ ιγπ 
Α πό ΒΕΟΟΜΒίνΑΧ (ΜΕΒΙΕίΙΧ) Ιπ) ίΙ ΙΟιτιορ/πιΙ ιγπ 
Αλλαγή Περιέκτη 

Σε νΑΟΟΙΝ ΑΝΤΙΡΟϋΟΜΕίΙΤΙΟϋΕ ΜΕΒΙΕΙΙΧ 1 91353 νίαΙ.ΟΓ χ 
Ο,δπιΙ 

Από νΑΟΟΙΝ ΑΝΤΙΡΟϋΟΜΕίΙΤΙΟϋΕ ΜΕΒΙΕΙΙΧ 1 3Γπρ χ 0,5 γπΙ 

Αλλαγή Περιέκτη 

ΗΘ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ 

Η04 Κυτοκίνες 

ΗΘ41 Ιντερφερόνες 

Σε ΙΝΤΒΟΝ-Α (5ΘΗΕΒ.ΡίΟίΙΘΗ) 

ΙπΙογΙογοπ ΑΙΙβ - 2ό, ΓβοοηΊόίηβηΙ 
Ιη) Τ110000000υη/2ηιΙ ίππ 30 
Ιη] 11 25000000υη/5ηΊΐ 30 
Ιη] Ιγορό 1110ΟΟΟΟΟυη ίν 
Ιη) Ιγορίτ 113000000υη ίν 
Ιη] Ιγορή 11 5000000 ίν 


Ιη) ΙγορόίΙ ΙΟΟΟΟΟΟΟυη ίν 
Ιη) Ιγορά 11 30000000υη ίν 
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 

Από Νοσοκομειακή χρήση. Μόνο σε αντικαρκινικά κέντρα και 
μόνο για τις ενδείξεις που αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών του 
προϊόντος 

Διόρθωση του τρόπου διάθεσης 

Ο ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΨΗΣ 

ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ 
ΘΑ3 Φάρμακα λοιπών αναιμιών 

ΘΑ35 Ερυθροποιητίνες (για νεφρική ανεπάρκεια) 

Σε ΕΡΒΕΧ (ΟΙΙΑΘ) 

Εροθΐίη Α1ί3 

Ιη] 116X1 ΟΟΟυη/Ο,δΓπΙ ίν 

Ιη) 116Χ2000υη/ι-ηΙ ίν 

Ιη) 116Χ4000υη/ίηΙ ίν 

Ιη) 116Χ10000υη/πιΙ ίν 

Ιη]-3γΓίη9 6X1000υη/0,5πτ1 ίν 30 

Ιη)-3γΓίπ9 6Χ2000υη/0,5ηηΙ ίν 30 

Ιη]-3γΐΊΠ9 6Χ3000υη/0,3πιΙ ίν 30 

Ιημβγπηρ 6X1 ΟΟΟΟυη/ηΊΐ ίν 30 

Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση σε Κέντρα Αιμοκάθαρσης, 
Ογκολογικά, Αιματολογικά και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
Α6/1398/19-4-89 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 
Από Νοσοκομειακή χρήση κέντρα Αιμοκάθαρσης 
Διόρθωση του τρόπου διάθεσης 

Κ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΚΚ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ 

ΚΚ1 Παρεντερικά αντιπηκτικά 

ΚΚ11 Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους 

Σε ΙΝΝΟΗΕΡ (ίΕΟ) Ιπ]-3θππ9 2x3500 3Πΐί-Χ3 υπ/0,35πιΙ 
Από ΙΝΝΟΗΕΡ (ίΕΟ) Ιη]-3βππ9 2x3500 3πϋ-χ3 υη/0,3ιπΙ 
Αλλαγή όγκου ενεσίμου διαλύματος 
ΚΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΚΝ1 

Σε ΚΝ 1 Αναστολείς της ΗΜΘ ΘΟ-Α αναγωγάσης (στατίνες) 

Από ΚΝ1 Αναστολείς της ΗΜΘ ΘΟ-Α ρεδουκτάσης (στατίνες) 
Διόρθωση περιγραφής θεραπευτικής κατηγορίας 

Λ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ 

ΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 

ΛΑ2 Κεφαλοσπορίνες και συγγενή αντιβιοτικά 

ΛΑ23 Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς 
Σε ΘίΟΒΙΧΟΝΕ 

άΓ.ρά.ίπ). 19τ/νί3ΐ ό1χ1νί3ΐ+1 3ΐτιρχ3,5 γπΙ 
άΓ.ρά.ίπ]. 500ιπ9/νί3ΐ ό1χ1νί3ΐ+ΐ3πιρχ2 ΓπΙ 
άΓ.ρά.ίπ]. 1 ρτ/νίβΙ ί>1χ1νί3ΐ+ΐ3Γηρχ10 γπΙ 
Από ΘΕΡΤΒΙΑΧΟΝΕ/ΗΕίΡ 
άΓ.ρά.ίπ]. 1 ρτ/νίβΙ ό1χ1νί3ΐ+ΐ3Γηρχ3,5ΓπΙ 
άΓ.ρά.ίη). 500ιτΐ9/νί3ΐ Ιο1χ1νί3ΐ+ΐ3Γηρχ2 γπΙ 
άΓ.ρά.ίπ], 19/νί3ΐ ό1χ1νί3ΐ + ΐ3ηηρχ10 γπΙ 
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 

ΛΑ6 Αμινογλυκοσίδες 

Σε ΒΕΜΙΚΙΝ ίη] 11 500 γπ9/2γπΙ 
Από ΘΟΝ3ΘΜΟΝΙΤ ίη) 11 500 γπ9/2γπΙ 
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 

ΛΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 

ΛΓ4 Φθοριοκινολόνες δεύτερης γενεάς 

Σε ΒΙΟΟΙΡΒΟ 1.0.130 όΐ 10 χ500γπ9 
Από 3ίΙΡΕΒ3ΡΟΒ ί.ο.130 όΐ 10 χ δΟΟπιρ 
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Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 

Μ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΜΒ ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ 
ΜΒ2 Σκευάσματα παραγωγών σαλικυλικού οξέος 

Σε ΩΕΕΡ ΗΕΑΤ οίηΐ.βχί.υδ Ιυόβ χ 679 

Από ΜΕΝΤΗΟΙΑΤυΜ ϋΕΕΡ ΗΕΑΤ ΒϋΒ οίηί.βχΐ.υδΙυόθ χ 679 
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 

Ν ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΑ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ-ΥΠΝΩΤΙΚΑ 

ΝΑ2 Υπνωτικά 

ΝΑ23 Βενζοδιαζεπίνες ως υπνωτικά 
Σε ΗΙΡΝΟΒΕϋΟΝ (ΒΟΟΗΕ) ί.σίβό ό(30Χ1πΐ9/ΐ3ό 
Από ΗΙΡΝΟδΕϋΟΝ (ΒΟΟΗΕ) 130 όί30Χ1πΐ9/ΐ3ό 
Διόρθωση περιγραφής μορφής 
ΝΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ 

ΝΗ2 Αναλγητικά-Αντιπυρετικά (μη ναρκωτικά) 

ΝΗ20 Παράγωγα σαλικυλικού οξέος και συνδυασμοί (με 
επιμέρους υποδιαιρέσεις) 

Σε Α3ΡΙΒΙΝ - 100 β.ο. 130 ό130Χ100πΐ9 
Από Α3ΡΙΒΙΝ θ.σ. ίθό ό130Χ100πΐ9 
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 
Σε Α3ΡΙΒΙΝ - 300 θ.σ. ίθό όΐ 30Χ300ιτΐ9 
Από Α3ΡΙΒΙΝ θ.σ. 130 ό130Χ300ιτΐ9 
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 

Π ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΔ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ 

ΠΔ7 Καθαρτικά χορηγούμενα από το ορθό 

ΠΔ76 Κλύσματα 

Σε Ρ03Ρ01ΑΧ1Ι 125 γπΙ χ (7,5+20)9γ/1Ι 

Από 500ΙΙΙΜ ΡΗ03ΡΗΑΤΕ3 ΕΝΕΜΑ/ΟΟυΡ 11 125 πιΙ χ 
(7,5+20)9011 

Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 

ΠΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΙ6 Προωθητικά του γαστρικού περιεχομένου βλέπε και ΠΓ35 

Σε 3Υ5ΤΙΙΑΝ (30 όΐ 50 X 10πιρ 
Από ΟΙΒΟΟΟΒΙΟ (30 όΐ 50 χ ΙΟπιρ 
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 

Ρ ΦΑΡΜΑΚΑ ΩΤΙΚΩΝ-ΡΙ ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΡΓ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΡΓ4 Αντιμικροβιακά και αντιμυκητιασικά 
ΡΓ40 Αντιβιοτικά (πλήν αντιμυκητιασικών) 

Σε ίΟΟΑΒΙΟΤΑί (3ΕΒ\/ΙΕΒ) εοΙ ίηό 115πιΙ 1% 
ΑπόΕΟΟΑΒΙΟΤΑί(3ΕΒνΐΕΒ)3θΓθδθΙ 11 20γπΙ 0,25% 

Αλλαγή περιεκτικότητας και όγκου εισπνεομένου διαλύματος 

Φ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΦΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΝΤΙ Μ ΕΤΩΠ ΙΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ 

ΦΔ2 Τοπικά 

ΦΔ25 Βήτα αναστολείς 

Σε ΒΕΤΟΡΤΙΟ 3 σοΙΙ 11 5ιτιΙ 0,25% 

Από ΒΕΤΟΡΤΙΟ σοΙΙ 11 5 γγίΙ 0,25% 

Αλλαγή εμπορικής ονομασίας 
Διαγραφές ανακληθέντων, μή κυκλοφορούντων ή 
μή συνταγογραφουμένων ιδ/των 
(κατά θεραπευτική κατηγορία) 

Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΖ ΒΛΕΝΝΟΛΥΤΙΚΑ 
ΑΖ1 Ρθγ οδ και παρεντερικά 

ΡΑΝΡΑΟΟ (ΖΗΚΙΔΗΣ) 

ρά. ΟΓθ.δυδ.ίΙ 1 20 γπΙ Χ200 πΐ9/5πιΙ 

Γ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΓΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΓΑ3 Κολπικά αντιμυκητιασικά 

ΓΑ32 Αντιμυκητιασικά παράγωγα ιμιδαζολίου 
ϋΑΚΤΑΒΙΝ (ύΑΝ33ΕΝ) 
ν39· ΟΓθθπι 2% Ιυόθ χ 78ρ 


Παραμένει η συσκευασία μετά 16 ερρΙ 

Δ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ) ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΔΑ2 Αντιμυκητιασικά 

ΔΑ24 Παράγωγα ιμιδαζολίου 

ΡΙΙΝΘΟΒΑΙ (ύΑΝ33ΕΝ) 

δόθίτιροο 11 60 γπΙ 2% 

ΔΑ26 Λοιπά αμιγή αντιμυκητιασικά 
ΤΙΝΑϋΕΒΜ (30ΗΕΒ.ΡΕΟϋΘΗ) 

0Γβ3πι 1%1υό 15ρ 
ΔΓ ΤΟΠΙΚΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ 
ΔΓ1 Αμιγή 
ΔΓ 11 Μέσης ισχύος 
ϋΟΟΑΟΟΒΤΕΝ (ΖΥΜΑ) 
ίοθΓΐπ 0,02% 11x20ΓΠΙ 
ΔΓ13 Ισχυρά 
ΜΟνίΤΗΙΟί (ΡΑΒΜΑΝΙΟ) 
σιΊό 209 0,1% 

ΝΕΒΙ30ΝΑ (30ΗΕΒΙΝΘ) 
σΓ.ΐό 109 0,1% 
ροιτιιτι. Τό 109 0,1% 

ΔΓ2 Κορτικοειδή με αντιμικροβιακά 
ΔΓ22 Μέσης ισχύος 
ϋΟΟΑΟΟΒΤΕΝ νίΟΡΟΒΜ (ΖΥΜΑ) 
ροιτπη.ΐό 159(0,02+3)% 
ογθπίθ (0,02+3)% ίυό 1591" 

ΔΓ23 Ισχυρά 
ΝΕΒΙ30ΝΑ-0 (30ΗΕΒΙΝΘ) 

ΟΓ.10109Γ (0,1 + 1)% 

Ε ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ 
ΑΔΕΝΩΝ 

ΕΓ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ 

ΕΓ8 Ανδρογόνα-Αντιανδρογόνα-Αναβολικά 

ΕΓ80 Ανδρογόνα 
ΤΕδΤΟνίΒΟΝ (30ΗΕΒΙΝΘ) 

3ΐτιρ 1 00 γπ 9(1 10+25)ηη9/ΓηΙ ίηη 
ΕΔ ΟΡΜΟΝΕΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ 
ΕΔ1 Ορμόνες πρόσθιου λοβού 
ΕΔ11 Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη 
3ΥΝΑ0ΤΗΕΝ (ΟΙΒΑ-ΘΕΙΘΥ) 
βπιρ.ΓβΙ.Ιπιρ/ιπΙ 

Ζ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ 

ΖΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 

ΖΑ8 Αλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα 

ΑΜ3ΙΩΙΝΕ (1Α/ΑΒΝΕΒ) 
ίη].ίΙ6χ75ιτΐ9/1.5πιΙ + 6δθΙν 1 3.5 γπΙ ίν 
ΝΑΤΙΙίΑΝ (ΒΟΟΗΕ) 
σθρδ ό!50χ50πΐ9 

Η ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 
ΗΑ4 Ανοσοσφαι ρίνες 

ΗΑ40 Ειδικές ανοσοσφαιρίνες βακτηρίων 

ΤΕΤΑΝ0330Ν (ΝΙΑΩΑ3) 

ίη].δθΙ όίχ Ιθηπρ.χ250 ΐυ/2ιτιΙ 

ίη].δοΙ ό1χ503πιρ.χ250ΐυ/2ιτιΙ 

ΗΑ47 Αλλες ανοσοσφαιρίνες 

ΘΑΜΙΜϋΝΕ Ν (ΒΑΥΕΒ) 

ίη].1Ι1 ΟΟγπΙ 5% ίν (590 

ίη).1Ι1 ΟγπΙ 5% ίν (0.590 

ίη].1Ι50πιΙ 5% ίν (2.590 

ΘΑΜΜΑ-νΕΝΙΝ (ΒΕΗΒΙΝΘ1Α/ΕΒΚΕ) 

3ΓΠρ 1x2.5ρΓ + δοΙν 50πιΙ ίν 
3ΐτιρχ2.59 + 5θΙν50ηιΙ ίν 
ΘίΟΒϋΜΑΝ (ΒΕΒΝΑ) 
ϊπ).11.1 ΟιίπΙ 16% ιπί 
ίη].1Ι.2πιΙ 16 % ϊγπ 
ϊπ).1Ι.5πηΙ 16 % ϊγπ 
ίη].Ιγορ1ι.ίΙ2.59ΐ·+5θΙν 50 γπΙ ίν 
ΒΗΕ3ϋΜΑΝ (ΒΕΒΝΑ) 
ίη].Ιγορ1ι.+δοΙνίΙ200πησ9/3ιτιΙ ίν 
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ίη]-5γΐΊΠ9 250ηΊος|/2ηηΙ ιγπ 

ΗΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

ΗΔ1 Συστηματικά ατίίσταμινικά 

ΗΔ19 Ανπϊσταμινικά που δεν προκαλούν καταοτολή 

ΗΙ3ΜΑΝΑΙ (ύΑΝδδΕΝ) 

ΐ3β βΐ 10X10 πηρ 

ΗΘ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ 

ΗΘ1 Ανοσοκατασταλτικά 

ΗΘ11 Ανοσοκατασταλτικά 

ΙΜϋΒΑΝ (ννΕϋ,ΩΟΜΕ) 

1.ο.ΐ3β.β120χδ0πΐ9 

Θ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΨΗΣ 

ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ 

ΘΑ3 Φάρμακα λοιπών αναιμιών 

ΘΑ35 Ερυθροποιητίνες (για νεφρική ανεπάρκεια) 

ΒΕΟΟΒΜΟΝ (ΒΟΕΗΒ.ΜΑΝ.) 

Ιπ] ΙγορΙτ + δοίνίί10X1 ΟΟΟυπ/ΓπΙ ίν. εο 

Ιη] ΙγορΙτ + δοΙνί110X1 ΟΟΟυπ/πτΙ + 10 βγτ ίν. 30 

Ιη] ΙγορΙτ + βοΙνί110Χ2000υπ/πτΙ ίν. δο 

Ιπ] ΙγορΙτ + δοίνίί 10Χ2000υη/πιΙ + 10 βγτ ίν. δο 

Ιπ] ΙγορΙτ + δοίνίί 5Χ5000υπ/ππΙ ίν. δο 

Ιπ] ΙγορΙτ + δοίν 115Χ5000υη/ιτιΙ + 10 βγτ ίν. δο 

Ιπ] ΙγορΙτ + δοίνίί 5Χ10000υπ/ιπΙ ίν. δο 

Ιπ] ΙγορΙτ + δοίνίί 5Χ10000υη/ηιΙ + 10 βγτ ίν. δο 

ΘΘ1 Αμινοξέα 

ΘΘ10 Παρεντερικά διαλύματα 

ΜΙΙΑΝΟΧ (ΤΟΒΒΕ) 

ίη).ΙγορΙι.ίΙ109Γ250ΓηΙ ίν 

ίη).ΙγορΙτ.ΓΙ259Γ 500πτί ίν 

Κ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΚΓ ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΚΓ5 Αγγειοσυσπαστικά συμπαθομιμητικά 

ΕΡΡΟΒΤΙί (ΒΟΕΗΒ.ΙΝΘ.) 

3πτρ.ΐ3ΐ 6 χΐ 0 ιττ 9 /ητΙ ίπτ-ίν 
ΚΔ ΑΝΤΙΣΤΗΘΑΓΧΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΚΔ1 Αγγειοδιασταλτικά στεφανιαίας 
ΚΔ11 Νιτρώδη 
ΝΙΤΒΟϋΝΘϋΑί (Θ.ΡΗΟί) 

3ΠΊρ βΐ ΙΟΧδΓπρ/ππΙ 

3ΐπρ βΐ δΟΧδΓπρ/ηηΙ 

ΝΙΤΒΟΩΥί (ίΑνίΡΗΑΒΜ) 

ΐ3ά.ΓΘΐ.ΐ3ΐ30χ2,6ιτΐ9 

ΐ3ά.δυάΙ.ΐ3ΐδ0χ0,3Γη9 

ΚΘ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ 

ΚΘ1 Αγγειοδιασταλτικά αντιυπερτασικά 

ΚΘ12 Παράγωγα νιτροσιδηροκυανιδίου 

δΟϋΙΙΙΜ ΝΙΤΒΟΡΒϋδδίϋΕ ΟΙΗΥΩΒΑΤΕ /ΒΟΩΗΕ Ιγορά.βπηρ 

δΟηηρ+βοΙν 

ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ 

ΚΙ7 Αλκαλοειδή ερυσιβώδους ολύρας + συνδυασμοί 

ΖΙϋΒΟί (ϋΕΜΟ) 

Ιίρυίά 11 20πτΙΧ1 ιττρ/πτΙ 
ί3άΙ30Χ1,δπη9 

ΚΙ8 Λοιπά περιφερικά αγγειοδιασταλτικά 

ΒΟΤΑΜΙΠΑΕ (ΖΗΚΙΔΗΣ) 
οι·. δοΙ. άτορδ 11 40 γπΙΧ 1 δΟπτρ/ητΙ 
ΤΗΙΟΟΟϋΙΝ (ΒΒ03) 

ΙίρυίάίΙ 20ητΙ XIδΟητρ/ητΙ 

νΐΝΩΑΜΙΝΟΒ (3ΥΝΤΗΕΙΑΒΟ) 

03ρδ 20Χ20Π19 ΙογΙθ 
δ.ο.Γ.ίβάΙ 20Χ30ηΐ9 
ΚΚ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ 

ΚΚδ Αντισυγκολλητικά των αιμοπεταλίων 

ΝΕΟ-ΟΜΝΙΡΕΝ (ΝΟΒΜΑ) 
άΓ39 ύΐ 2δΧ230ιτΐ9 

ΚΜ ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΚΜ8 Αλλα αντιαιμορραγικά 

ΚΜ82 Αντιαιμορροφιλικοίπαράγοντες 
ΡΑΩΤΟΒνΐΙΙ (ΒΙΟΤΕ3Τ) 
ίημίγορίι.+δοίν ίΙ1000υπ/30πιΙ+δθ1 ίν 


ίη].ΙγορΙι.+δοΙνίΙ2δ0υπ/10πιΙ+3θί ίν 
Ιπ].ΙγορΙτ.+δοΙν ίΙδ00υπ/20πτΙ+3βΐ ίν 
ΚΜ84 Λοιπά 

ΒΕΒΙΡΙΑ3Τ (ΒΕΗΒΙΝΘ\Α/ΕΒΚΕ) 

Ιίδ.θά.Ιίς.ΙπτΙ 3θ1(4ίΙ+4δγΓ) 

1ίδ.3ά.Ιί9.3πιΙ 3θ1(4ίΙ+4δγΓ) 

ΚΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΚΝδ Φιβράτες 
3ΙΤΒΟΝΕΙΙΑ (ΕΕΟΝΤΙΚ) 

03ρδ άΐ 48Χ200ΓΠ9 

Λ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ 

ΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 

ΛΑ8 Λοιπά αντιβιοτικά 

ΛΑ88 Μονοβακτάμες 

ΑΖΑΩΤΑΜ (Ε.Β. δΟΩΙΒΒ) 

ιη] 11 δ00πτ9/20πιΙ ίπτ-ίν 

ΛΚ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΛΚ8 Διάφορα άλλα αντιπαρασιτικά φάρμακα 

ΛΚ82 Φάρμακα άλλων πρωτοζωικών παθήσεων 

\Λ/ΕΙΙ_νθΝΕ (ννΕίίΟΟΜΕ) 

1ο.ΐ3ά.ΐ3{189χ2δ0πΐ9 

Μ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ 
ΜΑ3 Παράγωγα προπιονικού οξέος και συγγενείς ενώσεις 

ΜΑ30 Παράγωγα φαινυλο-προπιονικού οξέος 

ΝΕίΙΑΩΑΝ (ΦΑΡΜΑΤΕΝ) 

ΐ3άΙ30Χ100πΐ9 

ΜΑδ Παράγωγα οξεικού οξέως και συγγενείς ενώσεις 

ΤΟίΕΩΤΙΝ (ΟΙΙΑΘ) 

03ρδ 20Χ200πΐ9 
ΜΑ7 Οξικάμες 
ΙδΤΟΤΟδΑί (ΖΗΚΙΔΗΣ) 

ίο ΐ3ά ά120χ20πΐ9 

ΜΓ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΜΓ7 Ειδικά φάρμακα χορηγούμενα σε μεταβολικά 
νοσήματα του σκελετού 

ΜΓ71 Διφωσφονικά 
ΟδΤΑΟ (ΒΟΕΗΒ.ΜΑΝ.) 
ίπ). ΡΙ δΧ300ητ9/1 ΟπιΙ ίν 

ΜΖ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ 

ΜΖ1 Κεντρικώς δρώντα 

ΜΖ18 Λοιπά μυοχαλαρωτικά 

ϋΟΒΕδΑί (ΩΙΒΑ-ΘΕΙΘΥ) 

ΐ3ά άΙδΟχΙΟπις 

Ν ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΑ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ-ΥΠΝΩΤΙΚΑ 

ΝΑΙ Αγχολυτικά 

ΝΑ10 Βενζοδιαζεπίνες ως αγχολυτικά 
δΤΕδΟίΙΩ (ΩΙΙΜΕΧ) 
θηθΓη3ίΙ 4χ10πΐ9/2,δπιΙ 
ΘΠΘΠΊ3 11 4χδπΐ9/2,δηπΙ 

ΝΑ2 Υπνωτικά 

ΝΑ23 Βενζοδιαζεπίνες ως υπνωτικά 
ΗΙΡΝΟδΕΩΟΝ (ΒΟΩΗΕ) 

Ι3ά 30X2 πιρ 

ΝΑ26 Υπνωτικά ειδικών ενδείξεων 

ΗΕΜΙΝΕΝ/ΒΙΝ (Α3ΤΒΑ) 

ίη].1Ι.δ00πιΙχ8πΐ9/ηηΙ ίν 

ΝΒ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΝΒ4 Παράγωγα θειοξανθενίου 

ΡΐυΑΝΧΟΕ (ΙϋΝϋΒΕΟΚ) 

δ.ο.ΐ3ά άΙδΟχΟ.δπιρ 

ΤΒϋΧΑί (ΐυΝΩΒΕΟΚ) 

άτυρ άΐδΟΧΙδπιρ 

άτυρ άΐ δΟΧδΟπιρ 

εγΓυρίΙ 7δπτ112,δπτ9/5πτΙ 

ΝΒ7 Αλλα νευροληπτικά φάρμακα 

ΝΒ70 Αλατα λιθίου 

ΡΒΙΑϋΕΕ (ϋΕΙΑΙΑΝϋΕ) 
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ίβά γθ( 3 Γ 0 βί 60X400 ιτιη 
ΝΓ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ 

ΝΓ1 Τρικυκλικά και τετρακυκλικά αντικαταθλιπτικά 

ΝΓ17 Παράγωγα διβενζο-κυκλο-οκταδιενίου 
ΐυΘΙΟΜΥΙ (ΘΙΒΑ-ΘΕΙΘΥ) 

3 ΐηρ.ΐ 3 ί 1 0χ25γτ)9/5ιτιΙ ίν 
ΝΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ 

ΝΗ2 Αναλγητικά - αντιπυρετικά (μή ναρκωτικά) 

ΝΗ23 Παράγωγα ανιλίνης και συνδυασμοί 
ΩΕΡΟΝ (ΒΒΙ3Τ01-301ΙΙΒΒ) 

Τ 3 ά Ιοί 20 χ δΟΟιπς 
3υρρ ρθά άΐ 6 χ 200 ιτΐ 9 
3υρρ ά16χ600ΓΠ9 

ΝΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΝΙ3 Γενικά αναισθητικά 

ΝΙ35 Οπιοειδή 
ΤΗΑΙΑΜΟΝΑΙ (ύΑΝ33ΕΝ) 
νί3ΐ ΙΟιπΙ (0,05+2, 5 ) 019 / 01 ! 

ΝΙ37 Λοιπά 

ΚΕΤΑΙΑΒ (ΡΑΒΚΕ ΩΑνΐ3) 
ειτιρ 25χ50οΐ9/5οιΙ ίν-ίΓΤΐ 

Π ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑ ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΕΡΙΩΝ 

ΠΑ1 Αντιόξινα 

ΠΑ12 Ενώσεις Αργιλίου, Μαγνησίου, Ασβεστίου 
ΜΑΑΙΟΧ ΡΙΙΙ3 (ΒΟΒΕΒ) 

Ι 3 ό άί 50Χ(200+200+25) 019 
ΠΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΠΕ2 Προσροφητικά 
ΠΕ20 Σκευάσματα άνθρακα 
ϋίΤΒΑΘΑΒΒΟΝ (ΜΕΒΘΚ) 
ί 3 άΙ Ιοί 50Χ250ΓΠ9 

ΠΖ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΟΡΘΟΥ 
ΠΖ1 Κορτικοειδή αμιγή και συνδυασμοί με διάφορα φάρμακα 
πλην αντιβιοτικών 

3ΘΗΕΒΙΡΒΟΘΤ ΝΕΟ (3ΘΗΕΒΙΝΘ) 
ευρρ.άί 12χ(1,3+1, 0 )ιτΐ 9 


Φ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΦΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑΚΑΙΙΟΣΤΑΤΙΚΑΦΑΡΜΑΚΑ (ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ) 
ΦΑΙ Αντιβιοτικά 

ΦΑ10 Αμινογλυκοσίδες 
ΤΙΒ3ΕΙΟΝ (ΖΗΚΙΔΗΣ) 
οοΙΙ 0,3% ίΙδππΙ 

X ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΧΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΧΑ1 Ακτινοδιαγνωστικά ιωδιούχα 

ΧΑ10 Υδατοδιαλυτά, υψηλής ωσμωτικότητας (Ιονικά) 
υΒΟΘΒΑΡΙΝ (30ΗΕΒΙΝΘ) 
ίπί.ίΙ200πηΙ 76(66+10)% 

ΧΑ14 Υδατοδιαλυτά, χαμηλής ωσμωτικότητας (Μή Ιονικά) 

Ι30\/Ι3Τ (30ΗΕΒΙΝΘ) 

ίπ].δθΙ.59,8% (28% ίοάίηβ) ίΙχΙΟΟππΙ 

ίη].δθΙ.59,8% (28% ίοάίηβ) ίΙχ50ηιΙ 

Ι30\/Ι3Τ 240 (30ΗΕΒΙΝΘ) 

ίη.δοΙ 51,259% ίΐχΐ ΟηηΙ 

Ι30\/Ι3Τ 300 (30ΗΕΒΙΝΘ) 

ίη.δοΙ 64,075% 11x1 ΟηηΙ 

ΟΜΝΙΡΑΟϋΕ (30ΗΕΒΙΝΘ) 

ίη).ίΙ-240-50ηηΙ δΙβηηρ/ηΊΐ+δγΐΊημ 

υίΤΒΑνΐ3Τ 240 (30ΗΕΒΙΝΘ) 

ίη].ίΙ50ηιΙ 499ηη9/ΓηΙ ίν 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα,10 Ιανουάριου 1999 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Ο ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. Ο ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΒ * ΡΑΧ 52 34 312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΙΐρ: νννννν.θ ΐ.ςτ 
θ-ΓηειίI: ννθΟηΐΗδίθΓ @ θΐ.ρι· 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε 

ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Σολωμού 51 


ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225 761 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



5230 841 

Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 

(031) 423 956 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 713 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 



5249 547 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 

4135 228 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

ΠΑΤΡΑ 


Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 141 

Κορίνθου 327-Τ.Κ. 262 23 

(061) 6381 100 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 188 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 


Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5248 785 

Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 

(0651) 87215 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 


ΚΟΜΟΤΗΝΗ 


αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248 320 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 
ΛΑΡΙΣΑ 

(0531) 22 858 



Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ 

(041) 597449 



Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

(0661) 89 127/89 120 



Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ 

(081) 396 223 



Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 




(0251) 46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ’ Μέ ΧΡ ι 8 σελίδε ς 200 δρχ. 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ . , 0 , ... , ... 

- Απο 8 σελίδες και ανω προσαυξηση 100 δρχ. ανα 8σελιδο η μέρος αυτου 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 

2531 

ΤΑΠΕΤ3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

60.000 δρχ. 

3.000 δρχ. 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

70.000 » 

3.500 » 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

15.000 » 

750 » 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

70.000 » 

3.500 » 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

30.000 » 

1.500 » 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

15.000 » 

750 » 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 

5.000 » 

250 » 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 » 

500 » 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

3.000 » 

150 » 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

10.000 » 

500 » 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 » 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 » 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί 
να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

*Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
























